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// MIC ROVARIABILE BtiTmicrofonico 

per ìuìfe le esigenze 



L’EC 3451 è realizzato con felaio in ferro nelle dimensioni unificato 
di mm. 36 X 43 X 81 e cosfruito nei seguenfi modelli ; 

A SEZIONI INTERE A SEZIONI SUDDIVISE 


Modello 

Cepacilà pF 

EC 3451 . 21 

EC 3451 . 22 

EC 3451 . 23 

EC 3451 .31 

EC 3451 . 32 * 

2 X ( 130 + 320 ) 

2 X ( 80 + 320 ) 

2 X f 25 + 185) 

3 X1 25 + 185) 

3 X1 77 + 3531 


Modello 

Capacità pF 

EC 3451 . 11 

2 X 490 

EC 345! . 12 

2 X 210 

EC 3451 .' 13 

3X210 

EC 3451 . 14 

3 X 20 

EC 3451 .16* 

3 X 430 


* In appronlamerio. 
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IVOTIZIARIO 


Graaie alla sua nuova « Unità mobile » la 
Voce dell’America è ora in grado di eseguire 
servizi dii reportage diretto da qualunuue puru 
to del territorio degli Stati Uniti. 

L’unità mobile è costituita da un automezzo 
sul quale è installato uno studio completo 
con trasmettitore, appareccliiature di control¬ 
lo, registratori, ecc. 

Lo studio è isolato acusticamente e in esso 
possono svolgersi programmi parlati e musi¬ 
cali. 

Per interviste dall’esternio e per reportages 
da eseguirsi tra la folla sono previsti dei mi¬ 
crofoni-trasmettitori di piccola potenza, gr^ 
zie ai quali è eliminatcì l’uso dii qualunque 
cavo di collegamento con .l’automezzo; sono 
possibili con questo mezzo collegamenti alla 
distanza di diverse centinaia di metri. 

* 

Il comitato sociale deU’Assemblea generale 
dele Nazioni Unite, con l’opposizione del solo 
blocco sovietico, ha approvato una risoluzione 
che condanna il radiodisturbo alle trasmissioni 
straniere. Sulla risoluzione deve ancora esprit 
mersi l’Assemblea generale In seduta plenaria. 

Il dccumento approvato, oltre a condannare 
ogni forma di interferenza alle radiotrasmis¬ 
sioni internazionali, invita anche tutti .i go- 




L’unitò tnohiìe delltì l’^oce dell America di- 
spione anche di un impianto per la regi¬ 
strazione. {Foto VOA). 


verni membri delle Nazioni Unite a facilitare 
con ogni mezzo a disposizione la ricezione e 
la trasmissione delle notizie ufflciall deU’ONU. 

Lio schema discusso dal comitato era stato 
sottoposto inizialmente dal Cile e successiva¬ 
mente emendato rinserlmento di proposte 
avanzate dall’EICOSOO e dalla scittocommisslo- 
ne per la libertà d’informàztone. Secondo 
l’ECOSOC, il radiodisturbo deve essere abolito 
in quanto costituisce violazione delle clau¬ 
sole della dichlarazicme universale dei diiùtt.l 
dell’uomo, relative appunto alla libertà d’in- 
formazione. . 


* 

La FOC ha deciso di adottare in via spe¬ 
rimentale il sistema di televisione a colori, 
proposto dalla National Broadcasting System, 
come sistema nazicnale. Questa decisione vie¬ 
ne dopo quattro anni di rivalità tra le indu¬ 
strie del ramo, che hanno propiostoi vari altri 
sistemi, fra cut i più notevoli quello RCA 
e quello CTI. 

Prima della decislcne Anale la CBS dovrà 
trasmettere per trenta giorni, e per venti ore 
la settimana, un programma a colori. 

Nello stesso tempo la PCC ha invitato i co¬ 
struttori di televisori di produrre apparecchi 
che possano ricevere sia le emissioni in co¬ 
lore, che quelle in bianco e nero. 

Col sistema CBS gli attuali ricevitori do¬ 
vranno essere muniti di un convertitore, 

I concorrenti della CBS, la BOA e la CTI, 
sii augurano ohe questa decisione della PCC 
ncn sla definitiva ed insistono sul fatto che 
1 loro sistemi non richiedono l’uso di alcun 
convertitore o adattatore. 


Apparecchiatura di controllo a bordo dell’unità 
rriobile della Voce dell’America. (Foto VOA). 
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Ogni settimana la Voce deU’Amerlca infor¬ 
ma gli ascoltatori circa 1 più recenti svilup¬ 
pi nei campi della scienza, deH’industrla, del¬ 
la medicina, delle arti.. 

Questa trasmlssiione, detta « Università per 
Badiici », ha la durata di 15 milnutl ed 1 vari 
problemi vi sono trattati con semplicità di lin¬ 
guaggio e competenza dai più eminenti spe¬ 
cialisti del vari campi. 

Gli ascoltatori possono ricevere gratultav 
mente il testo delle suddette trasmissioni in¬ 
dirizzando una richiesta su semplice carto¬ 
lina postale alTUSIS, Via Vittorio Veneto, 62, 
Koma. 



Piccolo ricevitore portatile costruito negli 
Stati Uniti. (Foto VOA). 

* 

Il dottor Zworykin della BOA ha presenta¬ 
to recentemente, iln occasione del Ccngresso 
deH’Assoolazione Americana Istruttori di Cie¬ 
chi, un dispositivo lettore mediante 11 quale 
ì ciechi possono « leggere » i comuni stam¬ 
pati ed i mancscritti. 

Trattasi di uno stidoi, simile ad una penna, 
che viene portato sulla scrittura e che pro¬ 
duce dei segnali acustici, variabìlii da lettera 
a lettera. 

Un cieco può imparare circa 190 parole, suf- 
fiiclenti per poter leggere semplici frasi, in 24 
ore di pratica. 

Per 1 semi-ciechi, è stato presentato invece 
un magnlficatore elettroniico, basato, sui prin¬ 
cipi della televistane, che amplifica 15 volte 
la scrittura e la invia allo schermo di un co¬ 
mune televisore. 

♦ 

La radiofrequenza viene usata per pasto- 
rózzare il latte,, secondo un recente brevetto 
di George H. Brown di Princeton, N. J., acqui¬ 
stato dalla BOA. Il latte fluisce continuamen- 


La radio nelle scuole negli Stati Uniti d’Ame¬ 
rica ha una notevole junzione educativa. 



RCA Victor 


Queste sono Ku\Ia e OlliC;, due marioneiie del¬ 
la televisione americana che riceoono seitimia- 
nalmente oltre 3.500 lettere dai,loro piccoli am¬ 
miratori. 


te e, attraversando un campo AF, viene por¬ 
tato In una frazjione di secondo ad una tem¬ 
peratura prossima a quella di ebollizàone. 

* 

La PCC ha autorizzato l’American Telepho- 
ne and Telegraph Co. dii, completare il primo 
radiiolink transcontinentale di televisione per 
Ql 1° gennaio 1952. 

Per il tratto tra Amaha e S. PranciscO’ sono 
previste cinquantaciinque stazioni intermedie. 

Il tratto fra New jork e Chicago» è stato 
ultimato recentemente. 

Per eseguire l’opera sono stati preventivati 
circa 37 milioni dji dollari, pari a circa 24 
mUiardi di lire. 
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Il « Club 30», il nuovo tubo per televisione 


prodotto negli Stati Uniti dalla Alien B. Du 
Mont Labs,, particolarmente adatto per ricevi- 
tori di televisione per locali pubblici. 

(Radio en Televisie Revue). 


La Alien B. Du MIont Labs, ha realizzato 
e messo dn commercio un tubo catodico per 
televisione, denominato « Club 30 », che ha 
un dlarnetro di ben 76 cm (30 inch). 

Bfeso è destinato ad essere impiegato in lo¬ 
cali pubblici come scuole,, ospedali, circoli 
ajberghi, ecc. 

Una caratteristica interessante dei « Club 
30 » e che essa è meno lungo di quanto è 
largo e pertanto può venire sistemato in mo¬ 
bili di proporzioni! normali. 

La Du Mont intende costruire questo tubo 
sua con lo schermo rotondo, sia con lo scher¬ 
mo rettangolare. 

♦ 

Una nuova tecnica di fabbricazàone dei tu¬ 
bai a raggi catodici per televisione viene im¬ 
piegata per eliminare qualunque riflesso da 
parte del vetro in corrispondenza dello scher¬ 
mo che viene sabbiato e quindi trattato con 
acido fluoridrico. 

* 

Si calcola che per servire negli Stati Uniti 
tutto 11 teri'itcìrio nazionale occorrerebbero 
stazioni dd televisione, invece delle 
106_ attualmente esistenti. Il numero dei ca- 
nala, attualmente di 13, verrà portato a cir¬ 
ca una cinquantina ed essi si estenderaru 
no sino a poco meno di 400 MHz. 


Questa e ima nuova valvola trasmittente co¬ 
struita dalla RCA in grado di fornire una po¬ 
tenza di circa 500 (Foto VOA). 
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La General Electric Oompany di Schenec- 
tady ha realizzato uno speciale automa che 
è in grado di svolgere, comandato a distanza, 
molti lavori e manovre finora effettuati dalla 
mano deiruomo.. L’automa è stato costruito 
soprattutto per operare in zone esposte a 
pericolose radiazioni e può compiere quasi 
ogni, movimento., dal raccogliere da terra un 
piccolo oggetto, fino a smontare e rimontare 
complicati macchinari. Del peso di circa 5 
tonnellate, l’automa somiglia a uno di. quel 
can'eill adoperati dalle squadre di riparazio¬ 
ni delle linee ferroviarie. Su questa specie di 
carrello è montato un tubo telescopico, il 
« braccio » e la « mano » deirautoma. Que¬ 
sto braccio può essere allungato e accorciato, 
alzato o abbassato secondo i casi, e può ese- 
gudre_ anche dei movimenti di rotazione; inol¬ 
tre e dotato alla sua estremità di un mec¬ 
canismo con il quale può afferrare e stringe¬ 
re. La macchina è fornita complessivamente 
di _ ventiquattro piccoli motori elettric.ì, nove 
dei quali dirsposti nel tubo telescopico e nel- 
1 estremità prensile. L’automa verrà sopratut- 
to usato nelle zone radioattive da operatori 
che lo faranno funzionare da una cabina di 
controllo a distanza opportunatamente pro¬ 
tetta centro la radioattività. Un grande spec¬ 
chio montato sull’estremità superiore dell’ap- 
p^ecohio, e orientabile in tutte le direzio¬ 
ni, permette di seguire comodamente a distan¬ 
za 1 movimenti del « braccio ». L’automa, che 
si muove su un binario a scartamento ridot¬ 
to ^lonato da un motori.no, può essere mano¬ 
vrato dopo una sola settimana di pratica e 
verrà utilizzato nei progetti atomici che la 
^neral Electric sta realizzando per conto 
della Commissione per l’energia atomica 

• Un rivelatore di radiazioni supersensibile 
e stato realizzato da alcuni scienziati cana¬ 
desi. 

L’apparecchio, denominato « spettrometro di 
raggi gamma » è una variante del ben noto 
contatore a scintillazione. 

Esso impiega un cristallo di ioduro di so¬ 
dio, attivato con ioduro di tallio, ed è in gra¬ 
do di STOprire la radioattività dei terreni da 
bordo di un veloce aeroplano. 




Lymair E. Greenlee 
« Radio fir Tel. News » 
Settembre 1950. 


Lo strumento che si descrive racchiude due 
strumenti che sono entrambi della massima u- 
tilità al radioriparatore : Toscillatore modula¬ 
to ed il signal tracer. . 

L’oscillatore copre la gamma delle onde me¬ 
die e quella dello medie frequenze e per¬ 
tanto, sfruttando le armoniche per le gamme 
delle onde corte, è possibile effettuare la ta¬ 
ratura di qualunque ricevitore AM. 

Il signal-tracer, da parte sua, è incompara¬ 
bilmente utile per rapida localizzazione di 
guasti, rumori di fondo, e può essere usato 
quale indicatore d’uscita nel corso della tara¬ 
tura del ricevitore. 

Solitamente la maggiore difficoltà nella pro¬ 
gettazione e costruzione di un oscillatore mo¬ 
dulato risiede nelle induttanza, la cui realiz¬ 
zazione richiede una non indifferente dose di 
pazienza se si vuole avere una giusta coper¬ 
tura di gamma senza sovrapposizioni degli e- 
streini o buchi. NeH’oscillatoro che si descrive 
questa difficoltà è stata superata molto sem¬ 
plicemente usando un’unica induttanza, che 
può essere acquistata in qualche negozio. 

La valvola oscillatrice è una convertitrice 
miniatura 6BE6, ma può venire sostitiuta da 
una 6SA7. 

Il circuito oscillatore è convenzionale ed il 
rapporto di gamma che si otterrà dipenderà 
in gran parte dai componenti adoperati. Nel 
caso dell’Autore la gamma coperta si esten¬ 
deva da circa 350 a 2.100 KHz. 

Sarà bene mantenere ì collega;menti del cir¬ 
cuito oscillatore quanto più brevi possibile, 
fissando rigidamente i componenti; solo in 


questo modo si potrà ottenere una buona co¬ 
stanza di tatatura, indispensabile per un ac¬ 
curato allineamento di un radioricevitore. 

Si noti che mentre la copertura della, gam¬ 
ma delle onde medie è ottenuta con una so¬ 
la sezione del variabile doppio usato, la gam¬ 
ma delle medie frequenze è coperta ponen¬ 
do in circuito la seconda sezione, unitamente 
a una capacità fissa C5 di circa 200 pF. 

In questo modo il passaggio di gamma ri 
effettua con molta semplicità mediante un sem¬ 
plice interruttore a pallina Si. 

La modulazione è ottenuta mediante un o- 
scillatore a rilassazione con lampada al neon 
che può essere escluso mediante S2. E’ pre¬ 
vista la possibilità di una modulazione ester¬ 
na che può venir applicata alla griglia N. 3 
attraverso un condensatore (Cl); nello stesso 
tempo è possibile prelevare attraverso il me¬ 
desimo morsetto 11 un segnale di BF quando 
l’oscillatore di nota è in funzione. 

La frequenza di modulazione può venire ag¬ 
giustata al valore desiderato modificando la co¬ 
stante di tempo di C7 ed RIO ; i valori di ca¬ 
pacità potranno variare da 0,01 a 0,05 micro- 
F e quelli di resistenza da 0,5 a 3 M-ohm. 
Coi valori indicati in circuito si ha una fre¬ 
quenza di circa 1000 Hz. 

L’attenuatore è costituito da im potenzio¬ 
metro dì grafite da 1000 ohm (R6). 

Per ridurre al minimo la radiazione diret¬ 
ta tutti i conduttori portanti l’AF verranno 
tenuti quanto più possibile corti ed i ritorni 
verranno posti a massa in un punto comune. 

L’induttanza LI sarà una bobina oscillatri- 
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ce per 455 KHz, del tipo usato per i BFO, 
alla quale verranno tolte le capacità derivate. 
In mancanza ci si provvederà di un trasfor¬ 
matore di MF con presa intermedia e si la¬ 
scierà libero uno degli avvolgimenti, sempre 
togliendo le capacità fisse ed i compensatori 
disposti in parallelo. In questo modo si a- 
vrà un rapporto di gamnia Fmax/Fmin mol¬ 
to maggiore e la regolazione della frequenza 
verrà eseguita col nucelo di poliferro. 

Il signal tracer è costituito semplicemen¬ 
te da una valvola indicatrice ottica 6E5 che 
provvedo ad una sufficiente sensibilità. Sono 
previste due entrate, il morsetto J3 per l’uso 
dello strumento quale indicatore d’uscita, e la 
presa per jack J4 per l’inserzione del « pro¬ 
be ». 

Il signal tracer è del tutto indipendente dal 
resto dell’apparecchio tranne che per l’alimen¬ 
tazione, che è in comune con l’oscillatore. 

11 «probe» è costituito da un diodo a cri¬ 
stallo 1N34 come rivelatore, seguito da un 
filtro rappresentato dalla resistenza R13 e dal 
condensatore Cl7. 

Esso è costruito entro un piccolo involu¬ 
cro metallico e viene collegato al resto del¬ 
l’apparecchio mediante un cavo schermato che 
termina con un jack ('J5). 

L’alimentazione è ottenuta con una dispo¬ 
sizione particolare. 

Un trasformatore da filamenti (6, 3 V - 1 A) 
fornisce la BT che viene applicata sia ai fi¬ 
lamenti delle due valvole, sia a un avvolgi¬ 
mento di T2. Quest’ultimo, che è un trasfor¬ 


matore d’uscita per altoparlante con primario 
a 5.000 ohm e secondario a 4 ohm, è mon¬ 
tato capovolto e fornisce l’alta tensione. La 
rettificazione è ottenuta con un raddrizzatore 
al selenio (Rect. 1) seguito da un filtro a 
pi-greco. 

La taratura non richiede un grande impegno. 
Essa verrà eseguita per punti identificando con 
il ricevitore stazioni di radiodiffusione di fre¬ 
quenza esattamente nota e facendo battere a 
zero l’oscillatore. La frequenza esatta della 
stazione non verrà letta .sulla scala del rice¬ 
vitore, ma verrà ricavata dalle apposite tabel¬ 
le. 

Durante questa operazione Foscillatore sa¬ 
rà accoppiato lascamente al riceviore portan¬ 
do i fili d’uscita vicino al conduttore d’an¬ 
tenna . 

Se invece si dispone di un oscillatore già 
tarato o di un calibratore a cristallo, si rego¬ 
lerà questo su 100 KHz e si mescoleranno le 
uscite in un ricevitore, segnando sulla scala 
i punti nei quali si hanno i battimenti con 
le armoniche dei 100 KHz.; quésto mezzo di 
taratura è naturalmente più sbrigativo del pre¬ 
cedente. 

Per la taratura della gamma delle MF, do¬ 
po aver tarata esattamente la gamma delle on¬ 
de medie, si sintonizzerà il ricevitore sulla 
seconda armonica (es. 910 KHz per i 455 
KHz, 930 KHz, per i 465 KHz, ecc). 

Nell’impiego dell’oscillatore, per la gamma 
delle onde corte saranno utilizzabili le armo¬ 
niche fino ai 30 MHz. • 
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U IX MISURATORE 
DEUUO SFASAMENTO 

Joseph A. Vanous - « Electronics » - Ottobre 1950 


Il misuratore della fase che si descrive è in 
grado di misurare differenze di fase fra due 
tensioni sinusoidali nel campo da 300 a 100.000 
Hz. Angoli compresi fra 1 e 180 gradi sono 
misurabili con l’accuratezza di un grado. Non 
è necessaria una regolazione per la frequenza. 

Il circuito dello strumento che si descrive è 
illustrato in fig. 1. 

Esso va considerato come due generatori a 
bassa impedenza, rappresentati da due triodi 
amplificatori. 

Le uscite, ricavate dai catodi, vengono con¬ 
nesse in serie attraverso un carico costituito 
da due condensatori di blocco e da due resi¬ 
stenze. I condensatori dovranno presentare e- 
guale reattanza e le resistenze eguale valore 
ohmico per consentire una presa centrale. 

Agendo sul commutatore SINE-COSINE (se¬ 
no-coseno) l’uscita della VI può venire prele¬ 
vata, anziché dal catodo, dalla placca ed il 
segnale essere invertito dì 180“. 

Il circuito di entrata di ciascuna valvola è 
costituito da una capacità dì blocco e da una 
resistenza di fuga; i componenti dovranno es¬ 
sere rigorosamente eguali per evitare l’intro¬ 
duzione di sfasamenti. 

Quando Fuscita di VI è prelevata dalla plac¬ 
ca, per la misura del seno, la reattanza della 
capacità di filtro si fa sentire per le frequenze 
più basse e può causare degli sfasamenti. Per¬ 
tanto si è previsto nel circuito di griglia del¬ 
la V2 una capacità di blocco addizionale CI 
che apporta uno sfasamento correttivo in senso 
contrario. 

La variazione della funzione seno, come è 
noto, è forte per piccoli angoli e pertanto 
per avere indicazioni di una certa precisione 
il conmjutatore sarà posto su SINE per la mi¬ 
sura di angoli di fase compresi fra 0 e 90°, 
e su COSINE per angoli di fase fra 90 e 180". 

H voltmetro CA di uscita è coUegato aUo 
struinento tramite un commutatore a tre posi¬ 
zioni; la misura si esegue sulla posizione cen¬ 
trale, mentre le due posizioni laterali servo¬ 


no per la taratura, che si esegue equalizzando 
l’uscita delle due valvole. 

Precisamente per VI si agirà sull’attenuatore 
del generatore di RE connesso all’entrata, men¬ 
tre per V2 si regolerà il potenziometro dispo¬ 
sto sul catodo; la tensione d’uscita verrà ag¬ 
giustata ad 1 volt. 

Nelle condizioni ideali, cioè senza alcuno sfa¬ 
samento fra i segnali applicati alle due entra¬ 
te, lo strumento indicherà zero, ma si avra 
imimediatamente un’indicazione del voltmetro 
non appena uno dei segnali sarà spostato di 
fase rispetto aU’altro. 

Lo strumento verrà tarato applicando all’en¬ 
trata di VI una rete di sfasamento di cui si 
conosca o si possa calcolare con precisione lo 
sfasamento introdotto. 

L’errore nella misura, di circa un grado, è 
dovuto principalmente alla componente alterna¬ 
tiva residuata dal filtraggio. 

Dai valori di seno e coseno ottenuti si ri- 
caveranno dalle tavole trigonometriche i valori 
angolari che dovranno essere moltiplicati l)«r 
due. # 



Selezione^ Radio 11 

























































































M. G. Scroggie - « WireJess WorW » - Ottobre 1950 



WOBBULATORE 


11 Wobbnlatore, cioè oscillatore modulato in frequenza, 
usato unitamente ad un oscillografo, permette eseguire la 
taratura visuale dei circuiti accordati dei radioricevitori 


Se applichiamo alle placche di deflessione 
verticale (asse Y) di un oscillografo la tensio¬ 
ne di uscita rettificata di un radioricevitore 
ed ignoriamo per un momento il generatore 
della base dei tempi, potremo considerare l’o¬ 
scillografo come un voltmetro CC, in quanto 
sullo schermo del tubo si formerà una traccia 
la cui altezza sarà proporzionale alla tensione 
CC proveniente dal ricevitore. 

ImrUaginiamo ora di variare, in più o in 
meno, la frequenza prodotta dal generatore col¬ 
legato al ricevitore sotto esame: la traccia 
sullo schermo del tubo assumerà la masssima 
ampiezza quando la frequenza del generatore 
sarà quella alla quale è sintonizzato il ricevi¬ 
tore, e diininuLrà quando si verrà a trovare 
fuori risonanza. 

Se poi questa variazione di frequenza del 
generatore riusciamo ad effettuarla automati¬ 
camente, ed in sincronismo con lo spostamen¬ 
to orizzontale del fascio catodico, non solo ci 
saremo tolto il disturbo di variare manualmen¬ 
te la frequenza del generatore, ma nello stesso 
tempo ci saremo procurata la possibilità di 
osservare la curva di risposta dei circuiti ac¬ 
cordati e di poter quindi apportare immedia¬ 
tamente le correzioni del caso alla regola¬ 
zione dei medesimi. 


Come variare periodicamente la frequenza 
del generatore? 

K. C. Johnson sui numeri di aprile e 
maggio 1949 di « Wireless World » ha descrit¬ 
to un nuovo circuito il quale presenta, tra 
gli altri vantaggi, quello di poter essere rea¬ 
lizzato con una sola valvola. E’ appunto sulla 
base di questo circuito che è stato progettato 
e realizzato il Wobbulatore che si descrive, 
ed il cui schema completo è illustrato in 
fig. 1. 

Esso va connesso, da una parte, all’entra¬ 
ta del ricevitore (R.F. output) e, dall’allra 
iF.M.'j, alla placca X del tubo oscillografico, 
collegato anche al generatore della base dei 
tempi. 

Il funzionamento di questo oscillatore ri¬ 
chiede qualche parola di spiegazione. Il cir¬ 
cuito oscillante L1-C5 è del tipo con risonanza 
in serie ed è disposto sul circuito catodico 
della valvola. 

Alla LI è strettamente accoppiata la L2 di¬ 
sposta sul circuito anodico, ei collegata alla 
L3 che provvede all’inversione di fase necessa¬ 
ria per rinnesco ed il mantenimento delle 
oscillazioni. 

Alla griglia di soppressione (G3) è applica¬ 
ta, attraverso un partitore potenzioiuetrico, la 
tensione di sincronisano proveniente dall’oscil¬ 
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lografo, la quale devia periodicamente il flus¬ 
so elettronico dell’anodo verso la seconda 
griglia’. 

La variazione della corrente circolante attra¬ 
verso la L2 produce una variazione della mu¬ 
tua induttanza e quindi dell’effettivo valore in¬ 
duttivo della LI. 

Ne consegue logicamente una variazione della 
frequenza prodotta e questa variazione risulta 
tanto maggiore quanto più ampio è il segnale 
applicato al soppressore; per regolare lo spaz- 
zolamento di frequenza è previsto il potenzio¬ 
metro R6 (Devìation). 

Il circuito oscillante L3-C3 è accordato alla 
frequenza centrale che, mediante il potenzio¬ 
metro R5 (Frequeney), può essere variata nel 
caso specifico da 840 a 1040 KHz. 

Esternamente allo scherino trovasi il circuito 
di alimentazione costituito da un rettificatore 
ad ossido (Westinghouse 16HT28) per 420 V 
r.m.s. massimi, ed un circuito di filtro RIO- 
C6 All’uscita si harmo 140 V ed il consumo 
dell’EFSO è di 5 mA. L’AT di 350 V CA e la 
BT di 6,3 V sono prelevate dall’oscillografo. 

L’induttanza LI è costituita da 50 spire af¬ 
fiancate da filo da 0,24 smalto avvolte su tubo 
di cartone bachelizzato da 25 mra di diametro. 
L’avvolgimento L2 è identico ed è avvolto so¬ 


pra LI, nello stesso senso. 

L’induttanza L3 è avvolta anch’essa su tubo 
da 25 mm con filo da 0,24 smalto ed è costi¬ 
tuita da 100 spire, con una presa a circa la 
40° spira a partire dal lato connesso alla gri¬ 
glia n” 2. 

Le due bobine L1-L2, ed L3 verranno mon¬ 
tate ad angolo retto tra loro e, per eliminare 
qualunque accoppiamento, fra di esse verrà 
interposta la valvola. 

L’ampiezza della tensione d’uscita a radio- 
frequenza verrà regolata mediante il potenzio¬ 
metro RI (AmpUtude); la resistenza R2 ha lo 
scopo di ridurre la tensione AF ad un valore 
massimo di circa 12 mV e di minimizzare nello 
stesso tempo qualunque effetto sulla L3 in 
seguito alla regolazione della RI. 

L’uscita del generatore potrà venire collega¬ 
ta sia direttamente alla griglia della converti¬ 
trice, sia ai morsetti antenna-terra del ricevi¬ 
tore, tramite un’antenna artificiale. 

Dal ricevitore si preleverà, collegandosi sul 
lato caldo della resistenza di carico del diodo 
rivelatore, la tensione rettificata che verrà ap¬ 
plicata, come s’è detto, fra le placche Y del 
tubo oscillografico. Si inattiverà il CAV. 

Come per tutti gli oscillatori, anche per 
questo si curerà la schermatura per evitare 
qualunque irradiazione diretta. • 
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li’AMPMFICATORE 

AD OADE PRO€}REIS!ilTE 


Per diversi anni la mèta dei progettisti è 
stata quella di continuamente aumentare la ri¬ 
sposta di frequenza degli amplificatori a val¬ 
vole termoioniche. Considerevoli risultati si 
sono raggiunti con la realizzazione di videoaoi- 
plificatori con risposta di frequenza da 30 o 
40 Hz sino a 4 o 5 MHz. 

Questi risultati sono soddisfacenti per le at¬ 
tuali esigenze della televisione, ma sono an¬ 
che richiesti amplificatori con maggiore lar¬ 
ghezza di banda per numerose applicazioni, 
come videoamplificatori per i nuovi sviluppi 
della televisione, ripetitori telefonici a larga 
banda, amplificatori per oscillografi. 

Il tTaiielling waves mnplifi^r, o amplificatore 
ad onde progressive, detto anche disttibuted 
amplifier si presta per qualunque applica¬ 
zione di questo genere in quanto con esso si 
possono ottenere larghezze di banda da pochi 
Hz a diverse decine di MHz entro un decibel. 

Questo nuovo tipo di amplificatore è basa¬ 
to sull’impiego di linee dì trasmissione arti¬ 
ficiali, che sostanzialmente sono dei filtri pas- 
sa-basso. 

Da queste linee non si richiedo un’azione 
filtrante energica ed esse vengono usate in 
questo circuito in quanto presentano un’impe¬ 
denza d’entrata che è costante con la frequen¬ 
za. . - . 

In ciascun amplificatore vengono usate due 
linee: una costituisce l’impedenza di placca 
e l’altra l’impedenza di griglia. 
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Il circuito di principio del disttibuted am- 
pUfver è illustrato in fig. 1, dalla quale è os¬ 
servabile come le due linee artificiali siano 
collegate ai circuiti di entrata e uscita. 

Poiché la corrente di ciascuna valvola scor¬ 
re attraverso la resistenza terminale, i guada¬ 
gni delle valvole si sommano, contrariamen¬ 
te a quanto accade negli amplificatori con¬ 
venzionali dove i guadagni si moltiplicano. 

Per aversi la desiderata larghezza di banda 
è necessario adoperare bassi valori d’impeden¬ 
za per la linea disposta sul circuito anodico. 
Per questo fatto il guadagno di ciascuna val¬ 
vola è inferiore all’tmità ma, essendo le val¬ 
vole più d’una, il guadagno complessivo ri¬ 
sulta sempre superiore all’unità. 

Praticamente qualunque guadagno è otteni¬ 
bile. 

Vengono usati dei pentodi per la loro alta 
amplificazione e per l’elevata resistenza inter¬ 
na ; quest’ultima produce un minimo effetto 
disturbante sulle linee. 

L’effettiva impedenza di carico di ciascu¬ 
na valvola è Yz cioè metà dell’impedenza 
caratteristica della linea; ciò avviene in quan¬ 
to, come vedremo meglio più oltre, la corren¬ 
te di ciascuna valvola scorre in due direzioni 
opposte nella linea. 

Esaminiamo come funzioni questo circuito 
ed ammettiamo di applicare nell’istante {„ u- 
na tensione sinusoidale all’ingresso. 


L’onda si propagherà nella linea di griglia 
alla velocità di propagazione della linea e 
giungerà neU’istante tj alla griglia della pri¬ 
ma valvola; quindi il segnale attraverserà lo 
spazio intelettrodico nel tempo di transito d, 
che è eguale per tutte le valvole. 

Dalla placca il segnale passa alla linea di 
placca e qui si divide in due porzioni: una 
metà si porta verso sinistra e l’altra verso de¬ 
stra. 

Quest’ultima porzione che chiameremo li 
si propaga nella linea nell’intervallo di tempo 

h- 

Nel frattempo il segnalo originale applicato 
all’entrata è giunto dopo un’intervallo di tem¬ 
po alla griglia della seconda valvola e, 

dopo un’altro intervallo d, alla giunzione con 
la linea di placca esattamente nello stesso mo¬ 
mento in cui vi giunge la corrente Ij prove¬ 
niente dalla prima valvola. 

E’ questa una condizione essenziale con que¬ 
sto circuito per aversi amplificazione. 

Anche la corrente della seconda valvola si 
divide nella linea in due porzioni ed il ci¬ 
clo si ripete. 

Quanto s’è detto non avviene solo con un 
segnale sinusoidale, e si può dimostrare che 


qualunque segnalo complesso, applicato all’in¬ 
gresso, viene egualmente amplificato. 

La distorsione di fase è praticamente nulla 
nel tratto in cui la curva di risposta è piatta. 

L’Autore nel corso dei suoi studi ha co¬ 
struito due amplificatori di questo tipo : un 
amplificatore di potenza ed un amplificatore- 
di tensione. 

Il circuito usato è stato in entrambi i casi 
quello della fig. 1. 

Nell’amplificatore di potenza vennero usate 
tre valvole 807 ed in un primo tempo la li¬ 
nea di placca e quella di griglia vennero rea¬ 
lizzate in modo identico, con un’impedenza 
caratteristica dì 482 ohm- Eu provato in un 
secondo tempo abbassare l’impedenza della li¬ 
nea di griglia a 200 ohm, aumentando i va¬ 
lori capacitivi e diminuendo quelli induttivi 
in modo da mantenere il prodotto L-C co¬ 
stante. 

I valori usati furono un compromesso fra 
un’ampia risposta di frequenza ed una buona 
potenza d’uscita. 

Per il calcolo delle capacità del filtro fu u- 
sata la relazione 


tc Zo fc" 
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dove ft " è la frequenza di taglio superiore 
della linea. L’indutlanza invece fu calcolata 
con la 



Nel caso in oggetto per Zo = 482 ohm e 
una frequenza di taglio di 55 MHz la capaci¬ 
tà risultò di 2,79 micro-H e Pinduttanza di 
11 pF. 

La potenza ai capi della resistenza termi¬ 
nale della linea si ricava con la E^/R. 

Portando l’impedenza caratteristica della li¬ 
nea di griglia a 200 ohm, la capacità diviene 
di 27,7 pF e l’induttanza di 1,11 micro-H. In 
questo secondo caso la potenza d’uscita di¬ 
viene minore in quanto una maggiore poten¬ 
za viene dissipata nel circuito di griglia 

Furono eseguite delle misure per vedere 
quale fosse la massima potenza ottenibile da 
questo amplificatore con tre valvole 807. Con 
45 V di polarizzazione di griglia, 600 V ano¬ 
dici, una tensione d’ingresso di 40 V, l’u¬ 
scita risultò di 85 volt a 4 MHz, che corri¬ 
spondono ad una potenza di 15 W. 


Per pilotare questo amplificatore di poten¬ 
za è stato costruito un amplificatore di ten¬ 
sione liel qual© sono state impiegate tre val¬ 
vole 6AC7. 

Il circuito è identico, ed anche identico è 
il procedimento di calcolo delle costanti del 
filtro. 

Noto Zj,, si può calcolare il guadagno di 
ciascuna valvola con la 

A = gm Zj,/2 

Si può dimostrare che il guadagno più op¬ 
portuno per ciascuno stadio è uguale ad e, 
la base dei logaritmi naturali, numericamente 
2,72. 

Con Zg = 200 ohm risultarono C di 25 pF, 
L di 1,15 micro-H e la frequenza di taglio 
di 55 MHz. 11 guadagno per ciascuna valvo¬ 
la risultò : 

A = gm Zy2 = (9.000 . IO'" ) {200)/2 = 0,9 
che corrisponde ad un guadagno complessi¬ 
vo di 2,7. 

Per evitare effetti reattivi ad opera delle 
griglie schermo, queste vengono alimentate 
con una tensione stabilizzata mediante una 
VR 150/30. • 
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COSTRUZIONE E USO 


J. van Sioten - « Electronic Application Bulktin » Giugno-Luglio 


L’oscillografo che si descrive differisce dai 
tipi classici © anche il suo impiego è del tutto 
particolare in quanto esso è destinato all’ana¬ 
lisi visuale dei filtri e delle impedenze. 

Sia in televisione che nella tecnica dei radar 
l’esame dei filtri viene eseguito in relazione 
al loro comportamento quando ad essi viene 
applicata istantaneamente una corrente o una 
tensione CC. I dati che si ricavano con questo 
metodo di analisi risultano assai più pratici 
di quelli ottenibili col più noto metodo delle 
curve di risposta di frequenza. 

11 circuito è illustrato in fig. 1. 

Esso è basato sul principio del ben cono¬ 
sciuto multivibratore di Abraham e Bloch, che 
nel circuito in esame è formato dalle dite val¬ 
vole TI e T2, che sono due pentodi EL41. 

Le due valvole sono collegate tra loro in 
maniera tale che la differenza di potenziale 
che si sviluppa ai capi della resistenza di ca¬ 
rico di una valvola porti all’interdizione l’altra 
valvola, e viceversa. 

Ne deriva che il multivibratore fornisce un 
segnale che varia fra zero ed un valore fisso, 
cioè in altre parole la forma d’onda è quadra. 

Questo impulso, che viene ricavato dalla 
placca della T2, mediante il condensatore C6 
viene applicato alla griglia della T3 che viene 
alternativamente interdetta o resa conduttrice. 

Nello stesso tempo, tramite C5, viene rica¬ 
vato dalla griglia della TI il segnale di sin¬ 
cronismo per la base dei tempi. L’impedenza 
o il filtro da esaminare, collegati in X, vengo¬ 
no a costituire il carico anodico della T3 e la 
risposta alle repentine interruzioni della cor¬ 


rente anodica viene ad essere tracciata sullo 
schermo del tubo. La tensione che si manifesta 
al capi dell’impodenza incognita viene appli¬ 
cata ad una delle placche di deflessione verti¬ 
cale del tubo. 

Sono previste due coppie di capacità C1-C3 
e C2-C4 che possono venir commutate me¬ 
diante il deviatore SI e che consentono di a- 
vere durate dell’impnlso rispettivamente di 1 
millisecondo e di 40 microsecondi. 

La messa a fuoco viene eseguila mediante il 
potenziometro R12, ed R14 serve per regolare 
la luminosità. 

La placca di deflessione verticale non è col¬ 
legata direttr.mente al morsetto P in quanto 
per osservare la variazione di tensione all’u¬ 
scita di un filtro l’entrata del medesimo viene 
collegata ai terminali p ed r, mentre la placca 
di deflessione, mediante il commutatore S2, 
viene commutata sul morsetto q, al quale è 
collegata l’uscita del filtro. Fra p ed r vie¬ 
ne posta in questo caso una resistenza il cui 
valore non deve superare i 5000 ohm. 

Sarà ovviamente importante determinare 
con la maggiore precisione possibile la dura¬ 
ta (T/2) dell’impulso rettangolare © ciò si po¬ 
trà eseguire per confronto con un oscillatore 
di BF. 

Diamo ora qualche esempio di impiego di 
questo strumento. 

n caso più semplice di analisi di un’impe¬ 
denza è quello illustrato in Fig. 2 dove fra 
i morsetti r e p viene disposta una resistenza 
R di, mettiamo, 3000 ohm. L’oscillogramma 
assume la forma indicata in figura, e la lun¬ 
ghezza del tratto verticale risulta proporzionale 
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al valore di R, alla corrente anodica ]„,ax ed 
alla sensibilità del tubo catodico. 

La sensibilità dell’oscillografo è deU’ordine 
di un cni per ogni 1000 ohm. 

Se la resistenza R viene derivata mediante 
una relativamente piccola capacità (RC<<T/2) 
6 Ì viene ad avere il caso della Fig. ^3- Se la 
durata T/2 dell’impulso è nota si può stimare 
Fintervallo di tempo in cui la curva assume 
l’andaimento esponenziale. Poiché questo inter¬ 
vallo corrisponde al prodotto RC, si può risali¬ 
re alla durata delPimpulso usando valori noti 
di R e di C; scegliendo dei valori tali (*e la 
costante di tempo RC eia dello stesso ordine di 


grandezza della durata T/2 dell’impulso si ot¬ 
tiene una maggiore precisione e si cade nel 
caso indicato dalla Fig. 4, dove RC non e 
più piccolo rispetto a T/2. 

So si sceglie C in modo che sia 0 = % 
Rimax (Rimax è l’ampiezza massima con C 
ridotto al minimo) si ha 

T/2 = RC ln3 = 1.1 RC 
che ci permette di calcolare con molta accu¬ 
ratezza T/2 e, viceversa, se questo è noto la 
la capacità di shunt. 

Un altro esempio ci è dato dalla fig. 5 dove 
si ha un’induttanza L derivata da una resi¬ 
stenza R ed il rapporto L/R è relativamente 
piccolo rispetto T/2. 



RI — 6000 ohm, 4 W 
R2 — 50 K-obm 
R3 — 1 M-ohm 
R4 — 1 M-ohra 
R5 — 50 K-ohm 
R 6 — 6000 ohm, 4 W 
R7 — 50 K-ohm 
R 8 — 2 M-ohm 
R9 — 1 M-ohm 
RIO — 200 ohm 
Rii — 2 M-ohm 


VALORI: 

R12 — 1 M-ohm 

R13 — 1 M-ohm 

R14 — 0,15 M-ohm 

R15 — 1 M-ohra 

CI — 2000 pF 

C2 — 80 pF 

C3 — 2000 pF 

C4 — 80 pF 

C5 — 0,02 micro-F 

C 6 — 0,02 micro-F 

CT — 32 micro-F, 500 V 


C 8 -- 32 micro-F, 500 V 
C9 — 32 micro-F, 500 V 
CIO — 32 micro-F, 500 V 
CU — 0,1 micro-F, 2000 V 
C12 — 0,1 micro-F 
Tl, T2, T3 — f:L41 
T4 — DGlO-3 
T5 — AZ41 
T 6 — 1875 
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Il caso della Fig. 6 riguarda invece un cir¬ 
cuito LC ed è uno degli esempi più tipici di 
applicazione di questo oscillografo. 

La durata di un’oscillazione di un circuito 
composto da un’induttanza L e da una capa¬ 
cità C è 27r l/'' LC. Se le cose vengono fatte 
in modo che roscillazione non si smorzi com¬ 
pletamente alla fine dell’impulso (per es. sce¬ 
gliendo un impulso sufficientemente breve), si 
potrà contare il numero delle oscillazioni nel 
corso dell’impulso stesso. 

Usando un valore di capacità alto rispetto 
alla capacità distribuita deU’induttanza ed alle 
capacità parassite (per es. Cj<500 pF) si po¬ 


tranno misurare le induttanze; il metodo più 
consigliabile sarà quello di confronto con va¬ 
lori induttivi noti ed in questo caso sarà suf¬ 
ficiente contare il numero delle oscillazioni. 

Ed infine diamo un esempio di analisi di un 
filtro passa-basso che verrà collegato in circui¬ 
to come indicato nella fig. 7. 

La resistenza R dovrà essere scelta di valore 
appropriato e allora si avrà un oscillo grammo, 
del tipo indicato in 6 ; in a e c i valori di R 
usati sono rispetttivament© alto © basso. Si 
possono così caricare i filtri col valore resisti¬ 
vo più indicato, analizzare il comportamento 
delle singole sezioni, ecc. 9 
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« Radio Electronics » 
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TELECOMANDO 

AD ONDE CONVOGLIATE 



Il primo premio del concorso indetto dalla 
nota Rivista americana per le applicazioni do¬ 
mestiche deir elettronica è toccato per il mese 
di settembre ad Edwin Bohr, di Chattanooga, 
Tenn,, per il suo Carrier-courrent relè. 

n dispositivo è costituito da un minimo di 
due unità, un trasmettitore ed un ricevitore, 
ed è particolarmente indicato per accendere e 
spegnere a distanza qualunque apparecchio 
elettrico in quei casi in cui non sia conve¬ 
niente o possibile stendere una apposita linea. 

Possono però essere azionati^ contemporanea¬ 
mente più d’un ricevitore ed è anche possibile, 
adoperando lunghezze d’onda diverse, azionare 
alternativamente ricevitori diversi. 

Il circuito del trasmettitore è illustrato in 
fig. 1. 


Trattasi di un oscillatore che utilizza due 
6AQ5 in controfase e nel quale sono previsti 
due interruttori disposti sul circuito oscillante, 
mediante i quali è possibile ottenere due lun¬ 
ghezze d’onda diverse per azionare due rice¬ 
vitori diversi. 

L’alimentazione è ottenuta con un trasforma¬ 
tore per filamenti e con un circuito raddriz¬ 
zatore-duplicatore per l’AT ; è prevista una 
lampadina spia, disposta sulla bassa tensione. 

L’induttanza a presa centrale è costituita da 
120 spire affiancate di filo da 0,2 mm avvolte 
su tubo da 32 ram di diametro ; il secondario 
è ottenuto avvolgendo in corrispondenza del 
centro del primario otto spire di filo rivesti¬ 
to di vinilite. 

In fig. 2 è illustrato il circuito del ricevi- 




Fig. [- 

Circi^iio <ii trasm^iitore per 
telecomando a due frequenze. 


Fig. 2. 

Circuito di ricevitore 
comando con valvola 
freddo OA4-G. 


per tele- 
a catodo 
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tore che utilizza una OA4-G. E’ questa una 
valvola a gas a catodo freddo che non as¬ 
sorbe energia dalla rete quando non è inne¬ 
scata, cioè nelle condizioni di riposo; pertan¬ 
to l’apparecchio sarà sempre inserito in cir¬ 
cuito e sarà pronto ad entrare in funzionamen¬ 
to non appena giungerà attraverso la rete di 
alimentazione il segnale proveniente dal tra¬ 
smettitore. La frequenza del segnale dovrà esse¬ 
re la stessa della frequenza di risonanza del 
circuito oscillante in serie L-C del ricevitore, 
nel qual caso viene ad aumentare il potenzia¬ 
le presente fra il catodo e lo starter, la valvola 
s’innesca ed il passaggio discorrente causa l’at¬ 
tivazione del relè RY. 

La frequenza di risonanza del circuito L-C 
è di circa 430 KHz. 


L è un secondario d’antenna munito di nu¬ 
cleo ferroiinagnetico per una esatta regolazione 
della frequenza e C, indicato nello schema di 
500 pL, nel caso di due frequenze sarà di 
450 pL per un ricevitore, e di 600 pF per 
l’altro. 

li circuito di utilizzazione del relè termina 
in due prese disposte sulla stessa scatola che 
contiene il ricevitore: nella presa superiore 
non vi è tensione nelle condizioni di riposo, 
ma quando Tapparecchio è attivato dal segna¬ 
la AL del trasmettitore, mentre in quella in¬ 
feriore avviene il contrario. 

Si potrà adoperare contemporaneamente un 
numero indefinito di ricevitori sintonizzati sul¬ 
la stessa frequenza o su frequenze diverse. 

• 


Ili FlKlilìlJSTOR, 

nuovo triodo a crìi^tallo 

W. P. Schuiz e 0. M. Stuefier - «Radio Electronics» - Settembre 1950 


Avevamo dato notizia — nel Notiziario del 
N° 6 — che l’Air Material Command statuni¬ 
tense aveva realizzato una nuova valvola, detta 
« fieldistor », basata sul principio dei triodi 
a cristallo, e quindi priva del filamento per 
l’accensione. 

In questo breve articolo daremo qualche 
maggiore particolare su questa nuova ed inte¬ 
ressante invenzione, ed un circuito di appli¬ 
cazione del fieldistor. 

Gli elettrodi del fieldistor sono racchiusi nel 
circolo tratteggiato della fig. 1. 

Il contatto metallico C tocca la superficie 
di un cristallo S di germanio o di altro senti- 
condnttore. Molto vicino a questo contatto si 
trova un altro elettrodo F il quale però non 
tocca la superficie del cristallo, ma ne è solo 
vicinissimo. Questo elettrodo è generalmente 
polarizzato e costituisce l’entrata. Esso causa 
un campo elettrico (field) che si esplica sulla 
superficie del cristallo e che controlla, come 
una griglia, la corrente circolante da C ad S. 

Il diametro deU’irisieme nell’interno del cer¬ 
chio è di 0,025 miri e la distanza fra l’elettro¬ 
do di campo F e la siiperficie del cristallo 
è di circa 0,001 mm, cioè circa il doppio della 
lunghezza d’onda della luce visibile. 

Poiché Teletlrodo di controllo non consuma 
corrente, il dispositivo permette un guadagno 
CC infinito. 

Per la sua elevatissima impedenza d’entrata, 
il fieldistor può benissimo sostituire un triodo 
termoionico. 

In figura è illustrato un circuito sperimen¬ 
tale di relè capacitivo, che utilizza il fieldistor. 


La corrente nel circuito anodico (il contatto 
G ed il relè RY) viene regolata a 0,1 mA 
mediante il potenziometro da 50 K-ohm. 

Una variazione di 0,2 volt nella polarizza¬ 
zione della « griglia » F produce una variazio¬ 
ne nella corrente anodica del 10%, sufficiente 
per azionare il relè. 

Questa variazione di tensione di polarizza¬ 
zione nel dispositivo descritto si ottiene capa¬ 
citivamente mediante un’antenna di circa 20 
om; quando una persona si avvicina alTantcnna 
si ha una variazione di capacità che produce 
una corrispondente variazione di campo nel 
fieldistor ed il relè viene attivato. E’ già suffi¬ 
ciente che si avvicini la mano ad una ventina 
di cm perchè il relè scatti. 

Il circuito della lampadina indicatrice, trat¬ 
teggiato nella figura, può venire sostituito con 
un qualsivoglia altro circuito. 

Il consumo di fieldistor è di appena 2,5 mW 
e lo suo applicazioni sono illimitate. • 
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« Technical News Bulletin » del National Bureau of S^an'dards - Seth 1950 


La SEAC (Standard Eastern Automatic Computer) è stata realizzata in 20 mesi di lavoro 
dal NBS per conto del Dipartimento delFAir Force per essere impiegata per la risoluzione 
dei problemi riguardanti i progetti aeronautici, ma naturalmente essa è adatta per la riso¬ 
luzione di numerosi altri problemi scientifici e matematici. 

L’elevata velocità di questa macchina calcolatrice permette di affrontare con una serie 
di semplici operazioni i problemi più complessi. In questo modo riesce possibile la rapida 
risoluzione di importanti equazioni matematiche che per altra via sarebbero state insolubili. 

La SEAC, come le sue antenate, è una macchina binaria, una macchina, cioè il cui 
funzionamento si basa solo su due cifre; «0» e «1», La presenza di un impulso sta ad 
indicare « 1 » e l’assenza « 0 ». Una sequenza di 45 numeri binari, che costituisce una « pa¬ 
rola » (word), è in grado di impartire le istruzioni operazionali alla macchina, nonché i dati 
numerici- 

II sistema binario è stato scelto in quanto semplice e rapido, e particolarmente indicato 
per le macchine elettroniche. La conversione dal sistema decimale, nel quale il problema è 
preparato, è .fornito automaticamente. 

La SEAC, come abbiamo detto, è dotata di una grande rapidità, molto maggiore di 
quella delle macchine che utilizzano parti meccaniche. Nella SEAC i numeri e le istru¬ 
zioni sono costituite da tante serie di impulsi, ciascuno della durata di un milionesimo di 
secondo. 

Questa rapida frequenza, unitamente ad una « memoria » della macchina di 512 « paro¬ 
le », permette alla SEAC di addizionare o sottrarre due numeri di undici cifre ciascuno 
1.100 volte al secondo e moltiplicarli o dividerli 330 volte al secondo. 

Nella SEAC le varie funzioni sono ripartite in quattro unità principali: l’unità entrata- 
uscita, l’unità mnemonica, l’unità di controllo e l’unità aritmetica. 

L’unità entrata-uscita rappresenta il collegamento fra la macchina e l’operatore. 

L’unità rtinemonica immagazzina, finché occorrono, numeri, istruzioni, risultati parziali. 

L’unità di controllo ricerca neH’unità mnemonica i numeri da inviare all’unità aritmetica, 
invia di ritorno all’unità mnemonica i risultati ed infine guida l’unità mnemonica nel for¬ 
nire risultati all’operatore tramite l’unità entrata-uscita. 

Nella costruzione della SEAC si sono usati di preferenza alle valvole dei diodi di ger¬ 
manio che permettono una maggiore rapidità di operazione. Le valvole sono invece usate 
limitatamente ai circuiti di amplificazione. 

Complessivamente nella SEAC si contano 1.050 valvole e ben 15.500 diodi di igermanio. 

Lo operazioni che la macchina può eseguire sono: addizione, sottrazione, moltiplica¬ 
zione, divisione ed altre operazioni secondarie. 

Nell’unità entrata-uscita è usata una tastiera per l’entrata e una scrivente per Fuscita. 

Usando sia per l’entrata che per Fuscita una zona di carta si ha una velocità di 30 
parole al minuto. 
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- 4 - 

Nella SEAC ci sono 15.500 

diodi di germanio che sono 
montati su dei zoccoli di vai- 
cole a gruppi cfi sette. 


Dietro le quinte della SEAC. 
Là complessità e la vastità dei 
circuiti ha richiesto venti mesi 
di lavoro da parte dei tecnici 
dei National Bureau of Sian- 
dards. 


Uunità mnemonica. E’ visibile 
in basso la linea acustica co¬ 
stituita da un tubo ripieno di 
mercurio, con due cristalli di 
quarzo alle estremità. Sopra 
ramplificatore a livello costan¬ 
te. 
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Usando del nastro rriagnetico si può raggiungere invece una velocità di 10.000 parole 
al minuto. 

La memoria della SEAC è dovuta a 64 linee acustiche e ad un’apparecchiatura elettro¬ 
nica associata. 

Le linee acustiche sono costituite da un tubo di vetro del diametro di 6 mm lungo 
60 cm, ripieno dì mercurio che si trova in contatto con due cristalli di quarzo posti ciascuno 
ad una estremità. L’apparecchiatura elettronica amplifica gli impulsi nella linea ed agisce 
su un relè a diodo di germanio. 

La capacità mnemonica è di 512 « parole », cioè di 8 « parole » per ciascuna delle 64 
linee. Ciascuna te parola » viene irnmagazzinata sotto forma di onde sonore viaggianti nel 
mercurio. La frequenza è di 8 MHz. 

Le onde sonore sono generate dal cristallo ad un’estremità e raccolte dall’altro cristallo 
all’altra estremità. 

Da qui l’impulso elèttrico viene inviato ad uno speciale amplificatore elettronico che 
restituisce gli impulsi, nella loro intensità originale, al primo cristallo. In questo modo 
una « parola v continua a circolare finché viene rimpiazzata da un’altra « parola ». 

Per concludere cercheremo di dare un’idea di quello che la SEAC è in grado di f.are. 

Per esempio l’NBS da parecchi anni era interessata alla soluzione dell’equazione dif¬ 
ferenziale 


6t = Oxx + e *1/0 

relativa all’andamento della temperatura nel corso di una reazione chimica. L’equazione 
andava risolta in relazione a nove condizioni iniziali diverse. 

Iniziato il lavoro con l’ausilio di calcolatrici elettriche, non fu possibile portarlo a 
termine, divenendo ciascuna soluzione progressivamente sempre più complessa. Applicando 

tutte le semplificazioni possibili, la 
soluzione deU’equazione per una 
sola delle nove condizioni iniziali, 
richiese diciannove giorni di lavoro. 

La SEAC invece ripetè tutti i 
calcoli relativi ad una condizione ini¬ 
ziale, senza applicare alcuna sempli¬ 
ficazione in 46 minuti, 16 dei quali 
furono impiegati per registrare il ri¬ 
sultato. 

Un altro problema risolto dalla 
SEAC con encomiabile rapidità è sta¬ 
ta la determinazione che il numero 
99 .999.9999.977 è un numero primo. 
Allo scopo essa ha diviso questo 
numero per 80.000 divisori diversi. 

La soluzione dì questo problema 
che avrebbe richiesto due mesi di 
lavoro per un matematico lavorando 
8 or© al giorno, fu fornita dalla 
SEAC in 30 minuti. 

Oltre alla SEAC è stata recen¬ 
temente realizzata dal Laboratorio di 
Los Angeles del NBS la SWAC 
(Standard Western Automatic Com¬ 
puter) . 

Altre cinque calcolatrici sono at¬ 
tualmente in costruzione presso la 
Eckert-Mauehey Co., la General Elec¬ 
tric e la Raytheon per conto dell’Air 
Force, l’Ufficio Ricerche Navali e 
l’Ufficio del Censo. 



*>ORt> TRiNSfEO-> 

CONTROL SIONiuS — — -» 


Questo diagramma ci mosira come è costtitaiia 
la SEAC nelle sue parti essenziali. 
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TELEVISIONE INDUSTRIALE 

su CIRCUITO CHIUSO 


Le applicazioni industriali della televisione 
aumentano ogni giorno come numero e come 
importanza. 

Si era progettata in un primo tempo un’ap¬ 
parecchiatura per il controllo a distanza del 
livello d’acqua in una caldaia, ma in seguito 
a sempre maggiori richieste da parte di indu¬ 
strie di tutti i generi, si finì col realizzare 
un’apparecchiatura di uso generale. 

Si è adottato uno standard di 300 linee ed 
un formato dell’immagine convenzionale di 4 
a 3 . 

L’apparecchiatura è costituita da tre unità 
che vengono raccordate mediante dei cavi e 
che sono (nella foto da destra a sinistra): la 
camera, l’unità principale, il monitore. 

La camera da presa impiega un tubo diset- 
tore {image dissector) che è privo di filamento 
e che contiene nel suo interno uin moltiplica¬ 
tore elettronico ad emissione secondaria ad un¬ 
dici stadi. 

Il tubo non si riscalda, non soffre di mi- 
crofonicità e fornisce alla sua uscita un se¬ 
gnale video di circa 0,5 volt; queste caratte¬ 
ristiche lo rendono di semplice utilizzazione e 
quindi particolarmente indicato per un’appa¬ 
recchiatura industriale. 

La camera è collegata all’miità principale 
mediante un cavo multiplo che può avere una 
lunghezza sino a circa 7 metri. Il monitore è 
invece collegato all’unità principale con tre 


cavi coassiali e la distanza può in questo caso 
.essere anche di 300 metri; i tre cavi portano 
il segnale video, il segnale di sincronismo 
orizzontale e quello di sincronismo verticale. 

La fig. 1 mostra il circuito d’insieme dell’ap- 
parecchiatura mentre nelle figg. 2, 3 e 4 sono 
illustrati i circuiti dettagliati della camera, del¬ 
l’unità principale e del monitore. 

L’irnmagino è portata otticamente sul catodo 
del tubo mediante un obbiettivo con una lun¬ 
ghezza focale di 90 mm ed un’apertura di f = 
1:1,4 trattato per una buona risposta di una 
frequenza luminosa di 7000 A. La sensibilità 
del catodo si aggira sui 20 microampère per 
lumen, mentre ciascuno stadio del moltiplica¬ 
tore fornisce un guadagno di 3 o 4 volte quan¬ 
do la tensione applicata per stadio è di 200 V. 

Pertanto, poiché gli stadi sono undici, ne ri¬ 
sulta un guadagno totale di oltre un milione. 

Dal tubo disettore il segnalo video e gli im¬ 
pulsi di sincronismo vengono inviati nell’am- 
plificatore video ed il segnale composto viene 
quindi passato alla linea. 

L’unità principale fornisce le tensioni di 
sincronismo e quelle di alimentazione. 

L’oscillatore per il sincronismo verticale 
provvede sia al disettore posto nella camera, 
sia al tubo a raggi catodici del monitore. 

Un oscillatore con circuito LR {beam rela- 
xorj provvede alla tensione di scansione oriz¬ 
zontale per il disettore. 
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Fig .1. ^ 

Schema di principio delle tre unità di cui è costituita Vapparecchiatura che si descrive. 


rr Fig. 2. 

Circuito elettrico della camera da presa nella quale viene impiegato tin tubo settore D30L. 
La camera viene coUegata aìVunità principale mediante un cavo multiplo che può essere lungo 

sino a circa sette metri. 


CflTHODtj If234 567 8 
WrDTH--P^ I I I I I I 

.JiL JJJJl xlx 

' ' ■ >1 ‘^220.000 C, 
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Fig. 3. 

L unita principale, che fornisce le tensioni di alimentazione e di sincronismo. 


Il monitore, nel quale il segnale video proveniente dalla camera e dall’unità principale viene 
amplificato ed applicato quindi ai tubo catodico 10FP4. 



al segnale di sincronismo orizzontale per il 
monitore e fornisce gli impulsi AAT che ven- 
gono succes-sivamente rettificati per alimentare 
il moltiplicatore ed il catodo del tubo diset¬ 
tore. 

Nel monitore si provvede ad amplificare il 
segnale video proveniente dalla camera che 


viene quindi applicato alla griglia del tubo a 
raggi catodici. 

Un oscillatore a rilassamento produce il se¬ 
gnale di sincronismo 'orizzontale e degli im¬ 
pulsi che, rettificati, forniscono gli 8 KV ne¬ 
cessari per il tubo. 
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I Alf TI 


Le stazioni con prefisso SL sono stazioni 
militari svedesi autorizzate al traffico d’ama¬ 
tore. 

Le stazioni con prefisso LB sono staziorri por¬ 
tatili norvegesi'. 

♦ 

I radianti LX dopo diversi armi di atti¬ 
vità ufficiosa ricevcino ora regolare autorizza¬ 
zione dal governo del Lussemburgo dopo un 
esame. Il traffico è consentito su tutte le ban¬ 
de internazionalmente riconosciute ai radianti. 

♦ 

DLIIN, DL3DP, P.&'m, CTIIPW, ON4BL, 
F9IV, DL3TJ, GGDL., G3GBV, G2CPS, G3KKG. 
W2WZ banno tutti collaborato, in seguito ad 
un SOS lanciato in banda 80 metri da DL6PÌP 
per conto della clinica medica dell’Untver- 
sltà di Tilbingen, a procurare in tempo utile 
dell’Insulina Lilly per una malata in perico¬ 
lo di morte. 

* 

G5MR Ira constatato sulla banda dei 144 
MHz un aumento neirintensltà dei segnali 
lontani in arrivo in presenza dii forte elet¬ 
tricità atmosferica. 

Corrispondentemente ai aveva anche un au¬ 
mento del parassiti. 

Evidentemente in queste condizìonii si for¬ 
ma nell’atmosfera una superficie ionizzata che 
opera una riflessiione verso l’antenna riceven¬ 
te. 

* 

Per incoraggiore i collegamenti con le co¬ 
lonie ed li possedimenti francesi, il REE ha 
istituito un nuovo certificato, il DUF. Il cer¬ 
tificato è composto da quattro parti, ciascuna 
basata su un certo numero di collegamenti con 
1 territori dell’unione nei diversi continenti. 


<a 



Vignetta che non ha bisogno di spiegazioni. 

(Da « QST »). 


I militari americani in Austria sono stati 
autorizzati al traffico radlantistdco con uso 
del prefisso OE13. Sono state concesse in tut¬ 
to quindici licenze e cinque om sono già in 
aria, per lo più sui 20 metri. 

Le stazioni OE13 possono operare fra 3.500 
e 3.800 KHz, fra 14.150 e 14.400 KHz e fra 
28.100 e 28.700 KHz. 

II numero 13 nel prefìsso, secondo quanto 
comuniica John E. Stanis, OEISAA-WVTKI, è 
stato scelto per ovviare a qualunque confu¬ 
sione col radianti austriaci che, come è noto, 
usano il prefisso da OEl a OE9. 

* 

Il governo di Tangeri ha recentemente pub¬ 
blicata una legge che disciplina il traffico ra- 
diotelegraiflco e radiotelefonico. 

Conseguenza di questa legge è che cgnii 
stazione deve pagare una tassa di 140 dollari, 
cioè di circa 90,000 lire! 

Non viene fatta nessuna distinzione fra le 
stazione d’amatore e le stazioni commerciali 
e tutti 1 tentativi eseguiti dal Tanger Ama¬ 
teur Radio Club per attenuare queste restri- 
zicini per le stazioni di radianti sono stati fi¬ 
nora senza successo. 

Azioni di polizia sono state eseguite pres¬ 
so l’abitazione di diversi membri deirassocia- 
zione, fra cui John E. Terry, EKIDI, presiden¬ 
te del TARO. 

* 

Il Sveriges Sandare Amatorer rilascia un cer¬ 
tificato a quel radianti che sottoporranno qsl 
confermanti collegamenti postbellici con cia¬ 
scuno del sette distretti SM. 

Le stazioni europee dovranno sottoporre due 
qsl per ciascun distretto. 

Le carteiine dovranno essere inviate al se¬ 
guente indirizzo: SSA, Postgirokonto 52277, 
Stookholm 4, assieme a 10 coupons intema¬ 
zionali di risposta. 

* 

I radianti rumeni sono stati Inquadrati nel¬ 
la « Associazione Onde Corte della Repubblica 
Popolare Rumena ». 

La massima potenza ammessa è di 50 W e 
le bande consentite sono quelle dei 160, 80. 
20, 15, 10, 6 e 5 metri e le frequenze superiori. 
Esistono tre tipi di licenze diverse, distinte 
per potenza. 

Quando si chiama CQ in banda 28 MHz è 
consigliabile indicare la frequenza apprcssì- 
mata sulla quale si intende eseguire l’ascolto. 

Così facendo si può esplorare con maggiore 
attenzione il tratto di banda e nello stesso 
tempo iimitare il QEM. 

Naturalmente rindicaziione della frequenza 
di ascolto va fatta un certo tempo prima di 
passare, per dare agio al corrispondente di sin¬ 
tonizzare il proprio- trasmettitore. 

’ * 

La ECXI ha esteso l’autorizzazione dell’uso 
della NBBM e della modulazione di fase al¬ 
le seguenti frequenze: 3,85<h3.900 KHz, 14,200- 
14.250 KHz, 28,5-29 MHz e 51-52,5 MHz. 
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RICEVITOR 

CONVERSI 

RADI 


E A DOPPIA 
ONE PER IL 
ANTE 


No, non temete, stavolta non vi descrivia¬ 
mo il solito ricevitore per il radiante con bo¬ 
bino intercambiabili, con reazione in AF o 
in MF, ecc. 

Un ricevitore del genero potevamo conside¬ 
rarlo corno rultimo grido della tecnica e del 
progresso nel 1932, mentre oggi si richiede ge¬ 
neralmente un apparecchio pratico, sicuro e 
stabile. 

In fatto di ricevitori per uso radiantistico 
ognuno ha idee c convinzioni personali e per¬ 
tanto il presente articolo ha principalmente 
lo scopo di illustrare come e perchè l’Autore 
è giunto, dopo anni di esperienze, alla rea¬ 
lizzazione di questo apparecchio che differi¬ 
sce alquanto dai tipi convenzionali. 

Si descriverà un ricevitore studiato espres¬ 
samente ed esclusivamente per il traffico di¬ 
lettantistico, con eccellenti doti di sensibilità, 
selettività e rapporto iimmagine, ottenute gra¬ 
zie alFimpiego della doppia conversione. I- 
noltre in questo ricevitore il passaggio di 
banda avviene mediante una semplice commu¬ 
tazione, il che rende l’operazione comoda e ra¬ 
pida. 

L’apparecchio è costruito su tre sezidui in- 
dipeudeuti che conscntouo di modificare una 
di esse senza toccare le altre. Es^ ..1^ 


sezione BF, rivelazione e MF, la sezione 2* 
conversione e AF, la sezione P conversione e 
AF. 

Il diagramma di pricipio è quello di fig. 1. 

I circuiti di accordo del convertitore {fixed 
tuned converter) sono tutti preaccordati, e i^ 
comando di sintonia e invece disposto sul cir¬ 
cuito della seconda convertitrice che copre 
la gamma (di MF) da 3,4 a 4,2 MHz (3,4 to 
4,2 Me tuner); quindi il segnale a 175 KHz 
viene inviato agli stadi di MF che sono con¬ 
venzionali (IF-AF chassis). 

Vediamo ora quale sia il meccanismo della 
doppia conversione* 
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Meniamo che il segnale da ricevere abbia 
una frequenza di 14.000 KHz; col segnale pro¬ 
dotto dall’oscillatore 10.450 KHz si viene ad 
avere all’uscita della convertitrice un segnale 
a 3.550 KHz. 

Pertanto, quando il circuito di accordo del¬ 
la seconda convertitrice è su 3.550 KHz verrà 
ricevuta la frequenza di 14.000 KHz. 

Per ricevere invece un segnale all’altro lato 
della banda, 14.400 KHz, l’accordo della se¬ 
conda convertitrice verrà portato su 3950 KHz. 

Allo stesso modo avviene il funzionamen¬ 
to sulle altre bande eccetto che per la banda 
degli 80 metri sulla quale il primo oscillatore 
viene inattivato ed il convertitore funziona da 
semplice amplificatore di AF. 

Poiché la gamma del secondo convertitore va 
da 3,4 a 4,2 MHz cioè è di 70 KHz, le bando 
dei 7, dei 14 e dei 27 MHz verranno ampia- 
imente coperte, mentre che la banda dei 28 
MHz dovrà venire suddivisa in tre bande par¬ 
ziali da 28 a 29,7 MHz. Ciò non costituisce 
un inconveniente bensì un vantaggio, in quan¬ 
to si viene a fruire di un maggiore allarga¬ 
mento della banda e quindi resta facilitata la 
ricerca delle stazioni. 

Passiamo ora ad un esame più attento del 
ricevitore, il cui schema, ripartito nelle tre u- 
nità di cui esso è costituito, è illustrato in 
fig. 2. 

Nel convertitore sono usate tre valvole tipo 
956. La scelta è caduta su questo tipo di val¬ 
vola principalmente per due ragioni ^ dato il 
tipo di costruzione adottato, il montaggio ri¬ 
sulta comodo in quanto griglia e placca esco¬ 
no dal tubo in direzioni opposte e in secondo 
luogo perchè è un tipo di valvola reperibile a 
buon mercato fra il surplus. 

La commutazione di gamma ed il sistema di 
accordo sono realizzati in maniera del tutto 
particolare. 

L’oscillatore è preaccordato e viene usata 
una sola induttanza ed un certo numero di 
compensatori. 

Per gli stadi di AF e di mescolazione alle 
induttanze fisse L4 ed L5 vengono disposte 
in derivazione capacità diverse o una indut¬ 
tanza. Il valore risultante di due induttanze 
in derivazione si calcola come quello di due 
resistenze in derivazione. 

Il circuito di accordo della mescolatrice è 
preaccordato mentre che per lo stadio AF è 
previsto un piccolo condensatore (C8) che ver¬ 
rà regolato ogni qualvolta si cambierà ban¬ 
da e quando ci si sarà sintonizzati sulla sta¬ 
zione che interessa ricevere. 

La seconda unità, cioè il sintonizzatore 3,4- 
4,2 MHz, consta di un amplificatore di AF a 
due stadi, di un mescolatore e di un oscilla¬ 
tore. Le valvole usate sono rispettivamente 
6SK7, 6SK7, 6SA7 e 6J5 e il circuito è tipico. 

Il condensatore variabile è un quadruplo del 


BC-603, con una capacità massima per sezione 
di 50 pF ; verranno tolte una placca a ciascu¬ 
na delle tre sezioni normali, e due placche 
alla sezione spaziata. 

Lo schermaggio di questa unità è un fattore 
della massima importanza e ciò per diverse ra¬ 
gioni. In primo luogo potrebbero venire di¬ 
rettamente ricevute forti stazioni della ban¬ 
da 3,4-4,2 MHz che interferirebbero con le 
stazioni della banda sulla quale è commutato 
il convertitore, e ciò specie sulle bande dì 
frequenza più alta. 

In secondo luogo verrebbero irradiate, e 
quindi ricevute dal convertitore, le armoniche 
del secondo oscillatore. Esse produrrebbero dei 
forti segnali, simili a portanti non modula¬ 
te, che interferirebbero coi segnali in arrivo. 

Potrebbero infine avvenire dei battimenti fra 
il secondo oscillatore e forti segnali in arrivo. 

L’uscita del secondo convertitore è su 175 
KHz per aversi una maggiore selettività di 
quella ottenibile coi 455 KHz. 

Sull’unità siutonizzatrice è montato, nel cir¬ 
cuito anodico della mescolatrice, un trasforma¬ 
tore di MF, ed esso è accoppiato tramite la 
capacità C49, costituita da due pezzetti di filo 
isolato intrecciato, ad un secondo trasforma¬ 
tore montato sulla terza unità. Questo accor¬ 
gimento, che porla da 6 a 8 il numero dei cir¬ 
cuiti accordati in MF, permette di ottenere 
una molto maggiore selettività. 

Gli stadi amplificatori di MF, in numero di 
due, sono tipici e l’unica particolarità da ri¬ 
levare sono i disaccoppiamenti anodici pre¬ 
disposti per evitare ritorni di MF e conse¬ 
guenti oscillazioni ed instabilità. 

Il BFO, cioè l’oscillatore di battimento per 
i segnali telegrafici, è realizzato con un appo¬ 
sito trasformatore per 456 KHz e viene usata 
una capacità in parallelo per portare la ri¬ 
sonanza su 175 KHz. 

Il CAV non è dilazionato e pertanto una se¬ 
zione delle 6H6 è inutilizzata. 

Il terminale PI, disposto nello schema sotto 
la 6H6, è un’uscita derivata alla resistenza 
di carico del diodo, che va connessa ad un o- 
scillografo per l’allineamento visuale degli 
stadi di MF, oppure ad un voltmetro elettro¬ 
nico. 

L’S-meter è connesso in un circuito a ponte 
disposto sul ritorno dell’alimentazione anodi¬ 
ca delle due valvole amplificatrici di MF, che 
sono le uniche controllate da CAV. Con l’uso 
del circuito a ponte si può utilizzare uno 
strumento da 1 mA col vantaggio di una mol¬ 
to maggiore sensibilità. 

Gli stadi di BF sono due ed è prevista sia 
l’uscita a bassa impedenza per bobina mobi¬ 
le {SPKR), sia quella ad alta impedenza per 
cuffia CPHOmS). 
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L’apparecchio, come s’è detto, è realizzato 
su tre telai che Vengono sistemati su un te¬ 
laio più grande di fondazione, attraverso il 
quale passano i coUegamenti fra gli altri te¬ 
lai. 

Il telaio di fondazione misura cm 28 x 43 
X 5, quello del sintonizzatore 28 x 18 x 5 e 
quello MF-BF 23 x 12,5 x 5. 

11 convertitore fisso, come è visibile dalla 
foto, è montato senza telaio, con tre piastre 
di separazione. 

Frontalmente è previsto im pannello di cm 
74 x 22 dal quale fuorescono i comandi; di 
essi il commutatore di gamma ed il compen¬ 
satore di allineamento del primo stadio AF 
sono sistemati sul convertitore, il bottone di 
accordo, munito di quadrante National NPW-0, 
sul sintonizzatore ed i comandi del BFO e 
del guadagno di AF sul telaio MF-BF. 

L’S-meter è montato invece direttamente 
sul pannnello frontale e sul telaio di fonda¬ 
zione unitamente ai due potenziometri R26 
ed R32 e all’interruftore per includere od e- 
scludere il CAV. 

Anche il trasformatore L6-L7 di accoppia¬ 
mento fra il convertitore ed il sintonizzatore 
è montato sul telaio dì fondazione, in ma¬ 
niera da risultare schermato da entrambe le 
unità. 

Immediatamente sotto il bottone di sintonia, 
protetto da una lastra di lucite o di plexiglas, 
viene sistemata la tabella di taratura. 

La taratura del ricevitore verrà naturalmen¬ 
te iniziata dagli stadi di MF. 

Se si dispone di un oscillatore modulato di 
frequenza si collegherà l’oscillografo al mor¬ 
setto PI per eseguire Fallineamento visuale, ma 


in mancanza si eseguirà Fallineamento sulla 
massima uscita collegando a PI un voltmetro 
elettronico. Si passerà quindi, seiguendo i prò- 
cedimenti classici, alla taratura in AF del sin¬ 
tonizzatore e del convertitore. 

L’alimentazione richiesta è di 250 V con 
150 mA per l’AT e di 6,3 V con 6 A per i 
filamenti. 

La stabilizzazione dell’AT non è necessaria. 

VALORI : 

RI — 10 K-ohm, 1/2 W 

R2, R6, R7 — 200 ohm, 1/2 W 

R3 — 50 K-ohm, 2 W 

R4 — 150 K-ohm, 1/2 W 

R5, R8, R24, R29 — 2000 ohm, 1/2 W 

R9 — 22 K-ohm 1/2 W 

RIO — 10 K-ohm, 5 W 

RII, R12, R15, R18, R19, R25, R28, R31 - 

— 0,1 M-ohm, 1/2 W 
R13 — 6001 ohm, 5 W 
R14, R34 — 0,22 M-ohm, 1/2 W 
R16 — 2000 ohm, 2 W 
R17 — 1 M-ohm, potenz. 

R20, R23 — 0,5 M-ohm, 1/2 W 

R21 — 50 K-ohm, 1/2 W 

R22 — 50 K-ohm, 5 W 

R26, R32 — 10 K-ohm, pot. a filo 

R27, R30 — 300 ohm, 1/2 W 

R33 — 4000 ohm, 1/2 W 

Gl, C3 — 350 pF, mica 

C2, C34, C44, C73 — 100 pF, mica 

C4 — 80 pF, mica 



Fig. 3. 

Unità MF, rivelatone e BF. l 
comandi sono, quello superio¬ 
re il BFO e quello inferiore 
la serisibilità. 
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C5, C6,. C7, C15, C36, C38, C39, C40, 

C41, C'42 - 4-40 pF, compens. 

C8 — 35 pF» variab. (Hammarlund HF35) 

C9 €10, Gli, G13, C14, G16, G19, G20, G21, 
C,24, G2S, G26, G29, G30, G33, G43 — 

—0,006 micro-F, 400 V 
G12, G48 — 50 pF, mica 
C17, G22, G27, G47 — Gond, var. quadruplo 
(v. testo). 

C18, G23, G28 — 100 pF max, compens. 

C31, G53, G56, G62, G68, G72 — 0,01 micro-F, 
400 V 

G32 — 15 pF, mica 
G35 — 300 pF, mica 
G37 — 400 pF, mica 
C45 — 140 pF max, var. 

G46 —,1000 pF, comp. mica 
G49 — vedi testo 

€50, C55, G61, G63, G65, G66, G67, G69, G70, 
G71 ^ 0,1 micro-F, 400 V 
G51, G52 — 0,006 micro-F, mica 
G54, G57 — 10 micro-F, 50 V, elettr. 

C58 — 15 pF, variab. 

C59 — 500 pF, mica 
G60 — 200 pF, mica 

C64 — 4 spire filo isolato attorno al condutto¬ 
re che dalla MF va al diodo. 

LI - 10 spire filo 0,5 sm. su supporto Am- 

phenol diam. 19 mm; lungh. avv. 16 mm. 
L2 — 10 spire filo 0,5 sm. su supporto Am- 
phenol diam. 19 mm; lungh. avv. 12,5 mm. 
L3 — 7 spire filo 0,5 sm. su supporto Amphe- 
noi diam. 19 mm; lungh. avv. 6,5 mm. 

L4 — 15 spire filo 0,5 sm. sullo stesso sup¬ 
porto di L3 

L,5 — 19 spire filo 0,5 sm. su supporto Am- 
phenol diam. 19 mm; lungh. avv. 19 mm. 


L6 — 34 spire affiancate filo 0,5 sm. su sup¬ 
porto diam. 32 mm 

L7 — 11 spire affiancate filo 0,5 sm. sulle stes¬ 
so supporto di L6, accoppiate strettamente. 

L8 — 10 spire filo 0,5 sm. affiancate, su sup¬ 
porto diam. 32 mm 

L9 — 46 spire filo 0,5 sm. affiancate, sullo stes¬ 
so supporto di L8 

LIO — 10 spire filo 0,5 sm. affiancate, su sup¬ 
porto diam. 32 mm 

Lll — 46 spire filo 0,5 sm. affiancate, sullo 
stesso supporto di LIO. 

L12 — 10 sire filo 0,5 sm. affiancate, su sup¬ 
porto diam. 32 mm 

L13 — 46 spire filo 0,5 sm. affiancate, sullo 
stesso rapporto di L12 

L14 — 8 spire filo 0,5 sra. con presa a 1,1/4 
di spira dal lato massa, su supporto Am- 
phenol diara. 19 mm; lungh. avv. 12,5 mm 
L15 — 40 spire filo 0.5 sra. su supporto diam. 
32 mm; presa alla 4'"^ spira dal lato massa; 
lungh. avv. 22,5 mm 
MI — Strumento 0-1 mA 

51 — Gommutatore 4 vie, 7 posizioni. 

52 — Goramuntatore 3 posizioni tipo corto¬ 
circuitante. 

Tl, T4, T5, T6, — Trasf. MF 175 KHz. 

T2 — Trasf. uscita per pentodo ('5000 ohm) 
T3 — Trasf. per BFO da 456 KHz zavorrato 
con 500 pF (G59} per 175 KHz (v. testo) 
Vi, V2, Y6— Valvola 956 
V3, V4, V12, V13 — Valvola 6SK7 
V5 — Valvola 6SA7 
V7, V9, VIO — Valvola 615 
V8 — Valvola 6V6 
VII — Valvola 6H6. 


Fig. 4. 

Convertitore fisso. Si noli il si¬ 
stema di costruzione con tre 
piastre di separazione che con¬ 
sente un ottimo schermaggio 
fra i diversi stadi di amplifi¬ 
cazione. 
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Presso la 

MICROFARAD 

EflBBRICa ITAlIdM COMBEaiSaTORI S.p.fl. 

Via Derganino N. 20 - Telefono 97.01.14 - 97.00.77 

troverete tutti i condensatori e tutti i resistori occorrenti ai 
vostri montaggi : 

m Per radio audizione circolare 
• Per trasmissioni radiantistica e professionale 
m Per amplificazione sonora 
O Per televisione 
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MOJDIJliAZIOIliX: A PERCEIir- 
TCAJLX] costante: COA 


George R. Lippert-, W8YHR - « QST » - Noyemb're 1950 


II) un precedente articolo (v. anche « Selezione Radio » N. 6, pag. 41) l’Autore aveva 
descritto il sistema di modulazione « a percentuale costante », detto anche « a portante con¬ 
trollata », applicato ad uno stadio di finale costituito da duo 807. 

Si esaminerà questa volta il sistema applicato ad uno stadio finale con valvola 813, co¬ 
si; come realizzato da 'W8ZJH. 

I lettori del precedente articolo ricorderanno che il sistema di modulazione in oggetto 
è sostanzialmente una modulazione di griglia schenno; esso differisce dai metodi tipici 
per il fatto che è la stessa componente audio che viene rettificata per fornire la tensione 
di alimentazione alla griglia schermo. 

Ne consegue che quando i segnale BF è piccolo la tensione applicata aUo schermo è 
bassa, e cosi anche l’uscita AF ; viceversa aumentando il segnale di BF aumenta la tensione 
di alimentazione e l’uscita AF. 

Poiché il rapporto tra la tensione BF che viene rettificata e quella che viene diretta- 
mente applicata è costante, costante risulta anche la percentuale di modulazione. 

In fig. 1 è illustrato il circuito usato da W8ZJH nel suo trasmettitore. 

Esso è sostanzialmente uguale al circuito precedentemente descritto e differisce solo 
per una polarizzazione negativa applicata alla griglia-schermo con lo scopo di ridurre al 
minimo la portante in assenza di raoduazione. 

Una tensione di —75 volt è risultata quella più indicata per una 813 ; una polarizza¬ 
zione negativa più elevata (es. —105 V) se riduce la portante ad un livello ancora più 
basso, rende, per contro, difficile la 
sintonia in ricezione. 

Detta polarizzazione viene ottenu¬ 
ta con l’ausilio di una VR-75. 

In luogo della 813 si potranno a- 
doperare altre valvole con caratteri- 
ristiche simili come la 4-125A, la 
4-250A, rHiK-257B; il circuito ri¬ 
marrà identico e si dovrà soltanto 
adattare l’impedenza delle valvole 
modulatrici. 

Il secondario di modulazione (ter¬ 
minali 1-12 di T2) si deve conside¬ 
rare come caricato da un’impedenza 
pari ad un terzo dclFimpedenza di 
schenmo (1), che è per la 813 di 
24.000 ohrn, cioè da 8.000 ohm. Se 
il carico richiesto per le valvole del 
modulatore è anch’esso di 8.000 ohm 
il numero delle spire del primario e 
del secondario di modulazione sarà 
eguale (rapporto 1:1), mentre se per 
il modulatore è richiesto un carico 
di 10.000 ohm il rapporto spire fra 
primario e secondario sarà di 1,1:1 
( 2 ). 

In tutti i casi il rapporto spire tra 
l’avvolgimento di rettificazione (1-6) 
e l’avvolgimento di modulazione 
(1-12) sarà di circa 2,2:1. 

La potenza di BF richiesta per 
una 813 è di circa 5 watt. 

Per la messa a punto dello stadio 
finale il commutatore SI verrà posto 
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primaria fabbrica europea di supporti per valvole radiofoniche 

O. CrAMBA ét Co. - mi^AAO 

Sede ! Via G. Dezza, 47 - Telefono N. 44,330 - 44.321 

Stabilimenti: MILANO - Via G. Dezzg^ 47 - BREMBILLA (Bergamo) 


R IM L O C K 


VA R 

MILANO - Via Solari, 2 - Tel. 45.802 


GRUPPI AF SERIE 400 

A 422 - Gruppo AF a 2 gamme e Fono 

OM=:mt. 185 - 580; OC = mt. 15 — 52 
Condensatore variab. da usarsi: 2x465 pF 
A 422 S - Caratteristiche generali come il 
precedente. Adatto per valvola 6SA7 
A 422 SN - Idem c.s. con commutazione a 
levetta per piccoli apparecchi 
A 422 B - Adatto per valvole « Miniature » 
e corrispondenti 

A 422 - Gruppo AF a 4 gamme spaziate e 
Fono 

OMl=mt. 185 — 440; OM2 = 440 580 

OC1 = mt. 15 —■ 38; OC2 =38 27 

Condensatore variab. da usarsi: 2x255 pF 
A 404 - Gruppo AF a 4 gamme e Fono 
OIVl=mt. 190 — 580; OCl =mt.55 — 170 

OC2 = mt, 27 — 56; OC3=:mt. 13 _ 27 

Conden. variab. da usarsi: 2x{lrio + 280) pF 
A 424 - Gruppo AF a 4 gamme e Fono 

OM=;mt. 190 580; OCl-mt. 34 — 54 

OC2 = mt. 21 — 34; OC3—mt. 12,5 _ 21 

Conden. variab. da usarsi. 2x(75+’345) pF 
A 454 - Gruppo AF a 4 gamme con pream. 
AF 

Camme come il gruppo A 424 
Conden. variab. da usarsi; 3 (75+345) 

TRASFORMATORI DI MF 

M 601 - lo stadio 

M 602 - 20 stadio accordo su 467 Kc 
Drm. 35 x 35 x 73 mm. 

M 611 - ]0 stadio 

M 612 - 2° stadio accordo su 467 Kc 
Dim. 25 X 25 X 60 mm. 


Mollette di contatto; 
Lega al « Berillo » 


N O V A L 

9 piedini 


MINIATURE 

7 piedini 


ESPORTAZIONE 

in tutta Europa ed in U. S.:9. 
Fornitore della Spett. Philips 

Esecuzione materiale isolante: 

Tangendelta 
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su Tune; essa verrà eseguita nella maniera 
solita. 

Caricando lo stadio finale con l’antenna, la 
corrente anodica si porterà fra i 200 e i 
250 mA. 

Portando il commutatore su Quevaie la cor¬ 
rente anodica in assenza di modulazione sarà 
di circa 40 mA e nelle punte di modulazione 
raggiungerà i 200 mA. 

I controlli ricevuti, specie in DX, sono sta¬ 
ti quanto mai lusinghieri_ 

L’eterodinaggio coi canali adiacenti risulta 
notevolmente ridotto e la comprensibilità è 
massima anche con elevato livello di distur¬ 
bo. 

VALORI: 

C.1 — Condens. d’accordo di griglia 
C2, C3, C4 — 0,01 micro-F, 600 V 
C5, C6 — 0,001 mkro-F, 600 V 


C7 — Condens. d’accordo di placca 

C8 — 20 pF, variab. 5.000 V 

C9 —■ 0,01 micro-F, 3.000 V 

CIO — 0,2 micro-F, 400 V 

Cll, C12, — 0,1 micro-F, 400 V 

RI — 10 K-ohm, 5 W 

R2 — 3.000 ohm, IW 

R3 — 47 K-ohm, 1 W 

R4 — 15 K-ohm, 10 W 

R5 — 200 ohm, 2 W 

R6, R7 ~ 0,22 M-ohm 

LI, L2 — Indutt. d’accordo. 

L3 — Impedenza 4 H, 40 mA 
RFCl — 2,5 mH 
RFC2 — 1,0 mH, 300 mA 
TI — Trasf.lO V, 5 A 
T2 — Trasf. universale 15 W 
T3 — Trasf. d’uscita per ricevitore con pre¬ 
sa centrale (il secondario non viene usato). 

• 


L'ANTENNA 

GROUND PLANE 

Tratto da uri: articolo di Leon Delannoy, F8ZR « Radio REF » N. speciafe 


Messa bene a punto, l’antenna Ground’P^ane 
dà degli eccellenti risultati in dx in quanto 
il suo angolo di radiazione è molto basso. 

La lunghezza del radiatore è sensìbilmente 
vicina a quella degli elementi della terra fit¬ 
tizia, e cioè 

L = d = K ^ (1) 

L’alimentazione viene eseguita con cavo di 
36 ohm di qualunque lunghezza; in mancanza 
di un cavo da 36 ohm si potranno usare due 
cavi da 72 ohm disposti i.n parallelo. 

Il coefficiente K che appare nella (1) verrà 
determinato con la tabella seguente: 


X/d 

K 

10 

0.925 

20 

0.945 

50 

0.955 

100 

0.965 


X/d 

K 

500 

0.970 

2000 

0.975 

10000 

0.978 

20000 

0.980 


da 20/10 di m™ di diametro. 

20/10 = 0,002 metri è 

X 40 

d “ 0,002 ^ 20.000; 

dalla tabella si ricava; 

- K - 0.980 

e la lunghezza del radiatore sarà di m 9.80. 


Per chiarire facciamo un esempio. 

Si voglia calcolare un’antenna ground-piane 
per la banda dei 40 metri costruita con filo 
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L’ELECTRO - BUG 

F. TiKier, F8EA - «Radio REF » - Aprile 1950 


Si descrive in questo articolo un semplice 
manipolatore elettronico per la trasmissione 
della grafia, col quale è possibile ottener© una 
manipolazione impeccabilmente cadenzata. 

Poiché Papparecchio è corredato di un niOr 
nitore acustico, esso può esser© usato anche 
per rinsegnamento della grafia. 

Il circuito del manipolatore è illustrato in 
fig. 1 ed è costituito sostanzialmene da un 
multivibratoie di Abraham © Bloch la cui co¬ 
stante di tempo dei circuiti R-C viene fatta 
opportunamente variare per produrre i punti 
o le linee. 

Sul circuito anodico di una delle due val¬ 
vole (V2) è disposto un relè che agisce sul 
circuito di manipolazione del trasmettitore 

Precisamente nella fase di riposo la corrente 
anodica della V2 circola neiravvolgimento del 
relè e l’ancoretta risulta attratta stabilendo il 
contatto inferiore. 

Nello stesso tempo la VI è interdetta in 
quanto il catodo si trova ad un forte poten¬ 
ziale positivo, determinato dal partitore costi¬ 
tuito dalle due resistenze da 0,25 M-ohra e 
7o K-ohm disposte fra PAT e la massa. 


Se portiamo verso destra il doppio deviatore 
11-12 poniamo il catodo della VI a potenziale 
zero e, non risultando la valvola più inter¬ 
detta, la corrente anodica inizia a circolare e 
si ha l’innesco delle oscillazioni. 

Poiché 1© due valvole si vengono a blocca¬ 
re alternativamente, ne risulta una soppressio¬ 
ne periodica della corrente anodica nella V2 e 
Pancoretta del relè viene trascinata alla stessa 
cadenza agendo sul circuito manipolatore. 

In altre parole, si ottengono cosi dei punti 
la cui cadenza può essere regolata mediante la 
regolazione del potenziometro disposto sulla 
griglia della Vi, mentre la durata viene rego¬ 
lata mediante il potenziometro di griglia del¬ 
la V2. 

Se ora spostiamo il commutatore I1-I2 verso 
sinistra, non solo stabiliamo la condizione pre¬ 
cedentemente esaminata, ma portiamo nello 
stesso tempo in derivazione al condensatore C2 
una capacità C3 da 100.000 pF, con il risul¬ 
tato di aumentare la costante di tempo del 
circuito; V2 resta cosi bloccata per un tempo 
più lungo ed il relè forma delle linee. 

L’alimentazione non viene considerata in 
quanto non presenta nessuna particolarità. 
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Milano ( 648 ) 

Via Montecuccoli N, 21/6 


CREAS 

MILANO 


Tel. 49.67.80 - 48.24.76 
Telegr. Creascondes- Milano 


m. mpRCucci s c. 

Via F.lli Bronzetti, 37 - MILANO - Telefono N. 52.775 


Il più vasto assortimento di 



valvole subminiature, miniature, rimiock, normali, tubi 
catodici, ecc. 

zoccoli per valvole, telai, scale parlanti, cristalli, gruppi, 
medie frequenze, commutatori, potenziometri, bottoni, 
mobili, ecc,. 

radioricevitori normali, portatili, autoradio, scatole di 
montaggio, ecc. 

apparecchi di intercomunicazione, microfoni, tasti tele¬ 
grafici, cicalini, cuffie, altoparlanti, amplificatori, ecc. 

macchine bobinatrici lineari e a nido d'api, attrezzi per 
radiotecnici, strumenti di misura, zoccoli adattatori, ecc. 

VENDITA AL MINUTO E ALL’INGROSSO 
S'INVIANO LISTINI E PROSPETTI 
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La STOCK RADIO avverle la S|3eH. Clienlela che 
alla gamma di apparecchi già esislenli, e precisa- 
menJe: 518 - 523-2 - 523.4 - 524 4.F si è ore 
aggiungo il nuovo lipo 

MOD. 513.2 

porlalile di piccole dimensioni (cm 1! x 14 x 25), 
mobile in radica con frontale in plastica- Circuilo 
supereterodina a cinque valvole Rtmiock a due 
gamme d’onda (medie e corte) 

Anche questo tipo viene fornito sotto forma di sca¬ 
tola di montaggio. A richiesta s'invia il listino delle 
parti staccate, delle scatole di montaggio e degli 
apparecchi. 



STOCK RADIO - MILANO 

VIA PANFILO CASTALDI, 18 
TELEFONO 27.98.31 


- ^adio. - 

MILANO 

VIALE PIAVE, 14 - TEL. 79.35 05 

♦ 

STRUMENTI 
DI MISURA 

* 

SCATOLE MONTAGGIO 

♦ 

ACCESSORI 

E PARTI STACCATE 
PER RADIO 

♦ 


a.g. GROSSI 

la scala ineguagliabile 

il laboratorio più attrezzato per 
I la fabbricazione di cristalli per 

scale parlanti. 

procedimenti di stampa propri, 
cristalli inalterabili nei tipi più 
moderni, argentati, neri, ecc. 

nuovo sistema di protezione del- 
i’argentatura con speciale verni¬ 
ce protettiva che assicura una 
inalterabilità perpetua. 

il falilincanle ili fiducia della grande industria 

<• cartelli reclame su vetro argentato 
I *1* scale complete con porta scala per 

piccoli laboratori. 

•l* la maggior rapidità nelle consegne. 

deg# GROSSI 

laboratorio Ammirrislrazione 
MILANO ■V.leAbruzzi,44-Tel.21501 260696 

Succ. Argentina: BUENOS AVRES Avalos 1502 
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Fig. 2. 

Il iphese-sliift oscillator, usalo come monitore unitamente all’electro-hug. 


Il monitore è costituito da un oscillatore di 
BF del tipo jihase-shijt e produce una nota 
sinusoidale di circa 1000 Hz. 

L’autore ha dato la sua preferenza a questo 
tipo di circuito in quanto esso presenta note¬ 
voli vantaggi su quello classico del tipo L-C; 
è senlplice, non richiede induttanze o trasfor¬ 
matori, fornisce un segnale intenso e perfet¬ 
tamente sinusoidale. 

Il principio di funzionamento è anche sem¬ 
plice. Una variazione nella corrente di placca 
è inviata alla griglia attraverso tre cellule di 
una rete R-C che sfasano ciascuna il segnale di 
60**, iiroducendo uno sfasamento totale di ISO", 
necessario per l’innesco ed il mantenimento 
delle oscillazioni. 

Non vi è messa a punto in quanto se la val¬ 
vola è buona ed i coiinnonenti non sono difet¬ 
tosi, Foscillatore dovrà immediatamente fun¬ 
zionare. 

I valori usati producono una frequenza di 
1000 Hz, ma si potrà ottenere qualunque altra 
frequenza, purché venga soddisfatta la condi¬ 
zione RC 6) = 0,6. 

Resta ancora da risolvere il problema del co¬ 
me manipolare questo oscillatore senza do¬ 
vere introdurre dei contatti supplementari nel 
relè manipolatore. La soluzione più semplice è 
quella consistente nell’utilizzare il circuito del 
relè che viene a trovarsi chiuso quando l’an- 
coretta è attratta. Poiché la possibilità di uti¬ 
lizzazione la si ha in chiusura, non si può in¬ 
terrompere nessun circuito ed il problema vie¬ 
ne risolto utilizzando detti contatti per colle¬ 
gare in derivazione al circuito di griglia dei 
condensatori che turbano la condizione di fun¬ 
zionamento normale dell’oscillatore, causando 
il disinnesco delle oscillazioni 

Nello stesso tempo le due capacità, ciascu¬ 
na da 0,1 micro-F, si oppongono al passaggio 
di un’eventuale CC presente nel circuito di 
manipolazione del trasmettitore 

Passiamo ora alla descrizione della chiave 
di manipolazione, indicata col simbolo 11-12 


nel circuito di fig. 1. L’Autore descrive due 
tipi di manipolatori, ma noi ci soffermeremo 
solo nel secondo di essi che, essendo più sem¬ 
plice, è più facilmente realizzabile dal dilet¬ 
tante. 

Esso è illustrato nella fig. 3, dove sono an¬ 
che indicati i collegamenti alle varie parti del 
circuito. 
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RIVISTA MENSILE DI RADIOTECNICA 

Diretta da Giulio Borgogao 

dlcDui fra i più importanti 
articoli comparsi sui 
IVumeri dall’l al 12 

COSTRUIAMO UN TELEVISORE... 

Amplificatore di B.F. a due canali. 

Espansore elettrodinamico. 

Amplificatore musicale con 807. 

LA MODULAZIONE DI FREQUENZA. 

Sintonizzatore per modulaz. di Preq. 
e Ampiezza. 

Ricevitore a 5 valvole « Rimloclc ». 

Ricevitore portatile a 4 valvole Mi¬ 
niatura. 

Ricevitore a 5 valvole « Miniatura » 
per batterie e rete. 

Registratore a nastro « Sound Mir- 
ror ». 

Come si controlla e si verifica la 
Bassa F. dei ricev. 

TARATURA ED ALLINEAMENTO 
DEI RICEVITORI A MODULAZIO¬ 
NE DI FREQUENZA. 

LO STADIO DISCRIMINATORE NEI 
RICEVITORI A MODULAZIONE 
DI FREQUENZA. 

Ponte con occlilo elettrico per resi¬ 
stenze e capacità. 

Capacimetro per la misura di pic¬ 
cole capacità. 

Oscillatore a Modulazione di Fre¬ 
quenza « Wobbulator ». 

OSCILLATORE MODULATO. 

Voltohmetro a valvola per A.F. e B.F. 

Oscillografo a raggi catodici con tu¬ 
bo da cm. 7,5. 

Classificazione di resistenze e con¬ 
densatori a mezzo di strisce e pun¬ 
ti di colore. 

Due analizzatori (Tester). 

OFFERTA DI FAVORE 

Dal N. 1 al N. 16 — L, 2.600 

Dal N. 1 al N. 24 — L. 3.000 

Copie sciolte — L. 200 cad. 

Versamenfi suf c. c. posfafe 2/30040 

‘‘RADIO,,-Corso Vercelli, 140 - TORINO 


Si tratta di una lamina di acciaio solida¬ 
mente fissata alla sua estremità alta e che porta 
una manopola isolata all’altra estremità. Tenen¬ 
do in mano la tmanopola e spostando la lamina 
a sinistra o a destra, si stabilirà una serie di 
contatti che sono poi quelli indicati in fig, 1. 

La lamina di acciaio sarà ricavata da una 
lama di sega cui verranno tolti i denti con una 
mola; essa sarà lunga circa 9 cm. 

Prima di essere lavorata la lama verrà siepi- 
prata portandola al calore rosso sulla fiamma 
del gas e lasciandola quindi raffreddare molto 
lentamente. 

Per il fissaggio dei contatti, poiché sarebbe 
molto difficile eseguire la saldatura a stagno, 
dopo aver eseguito dei fori da 3 mm ed aver 
accuratamente pulita la lamina con della tela 
smeriglio, vi sì ribatteranno dei rivetti di ra¬ 
me rosso. 

Quando la lamina sarà stata completamente 
lavorata ed i contatti saranno stati fissati, sì 
potrà procedere alla tempera. Allo scopo, do¬ 
po averla accuratamente pulita con della tela 
smerìglio sino averla resa lucida, la si porrà 
sulla fiamma del gas muovendola continuamen¬ 
te per ripartire bene il calore. Quando il me¬ 
tallo avrà assunto una tinta bluastra la si tuf¬ 
ferà interamente e rapidamente in un recipien¬ 
te pieno d’acqua preparato in precedenza. 

Le teste dei rivetti verranno accuratamente 
pulite e stagante e vi saranno saldati sopra dei 
dischetti d’argento. 

Altrettanto si farà sulle punte delle viti di 
contatto regolabili che si affacciano ai due 
lati della laimina. 

La lamina porterà altresì un blocchetto di 
materiale isolante con una piastrina metallica 
che serve a stabilire il contatto fra la griglia 
della V2 ed il condensatore C3 quando Ja la¬ 
mina viene spinta verso sinistra. 

L’uso dell’Electro-Biig dopo quanto abbiamo 
detto è intuitivo. Se esso desterà in un primo 
tempo una certa perplessità nel grafista provet¬ 
to, il suo impiego verrà molto facilmente as¬ 
similato dal principiante. 


laiPORTAINTE 

Il Ministero PP. TT. ha deter¬ 
minato che venga sospeso fino 
nuovo ordine il traffico dilettan¬ 
tistico sulla banda dei 144 MHz, 
e ciò a causa di disturbi arrecati 
alle apparecchiature di radioco¬ 
municazione della navigazione 
aerea. 
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OSCILLATORE SIGNAL TRACER 

(Continua da pag. 10) 

VALORI: 

RI — 50 K-ohm, 1/2 W. 

R2 — 100 ohm, 1 W. 

R3 — 0,2 M-ohm, 1/2 W. 

R4, R7, R13 — 0,5 M-ohm, 1/2 W. 

R5 — 0,25 M-ohm, 1/2 W. 

R6 — 1000 ohm, potenz. grafite. 

R8, RIO — 2 M-ohm, V 2 W. 

R9 —' 10 K-ohm, T4 W. 

RII — 50 ohm- 1 W. 

R12 — 5000 ohm, 1 W. 

Gl, C2, C6, C17 — 100 pF, mica argent. 

C3, C4, — 2x365 pF, variabile. 

C5 — 200 pF, mica argentata. 

C7 —• 0,02 micro-F, 600 V. 

C8, C9 — 0,05 micro-F, 600 V. 

CIO — 500 pF, mica argentata. 

Gli — 0,001 micro-F, mica argentala. 

C12, C13, C14 — 0,01 micro-F, 600 V. 

C15, C16 — 20 + 20 micro-F, 150 V, el. 

TI — Trasf. filam. 6,3 V, 1 A. 

T2 — Trasf. use. prim. 500 ohm, second. 4 
ohm (rapporto 35:1). 

RFCl — 2,5 mH. 

NI — Lampadina al neon. 

Rect. — Rettificatore selenio 75 mA. 

LI — Bobina oscill. 455 KHz (o trasf. MF con 
presa intermedia). 

VI — 6BE6. 

V2 — 6E5. 


PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE 

Sabato 16 dicembre, organizzato dalla no¬ 
stra rivista e dalla Sezione ARI di Milano, 
con la gentile collaborazione dell’Ufficio In¬ 
formazioni degli Stati Uniti d’America, si è 
svolto nel salone di via S. Paolo 10 in Mila¬ 
no un riuscito spettacolo cinematografico du¬ 
rante il quale sono stati proiettati i seguenti 
documentari in bianco e nero ed in techni¬ 
color: 

1. «Progressi della Televisione». 

2. «Un primato mondiale» (G.E.Co). 

3. « Principi di elettricità ». 

4. «Televisione a New York». 

I lettori residenti a Milano che desideras¬ 
sero assistere ad altre proiezioni che avranno 
prossimamente luogo ci segnalino il loro no¬ 
minativo mediante semplice cartolina postale 
e sarà nostra cura far loro pervenire volta 
per volta un invito allo spettacolo. 


VI PARLA PARIGI 

La Francia è fiera di collaborare con voi 
e di far apprezzare al suo giusto valore 
la sua produzione di materiale elettrico 
e radioelettrico. 

Cercate la migliore qualità ed il prez¬ 
zo più vantaggioso? Desiderate essere 
agenti di vendita, o avere delle rappre¬ 
sentanze? Desiderate conoscere la più 
recente produzione nel ramo e poterla 
confrontare? 

Richiedete oggi stesso con la vostra 
carta intestata un numero di saggio gra¬ 
tuito dell'edizione francese, inglese e 
spagnuola di: 

L’EXPORTATION ELECTRIGITE 
RADIO FRANGAISE 

che risponderà a tutti i Vostri interro¬ 
gativi. 

E' questa la sola rivista trimestrale 
specializzata nelle esportazioni del ra¬ 
mo, diffusa in tutto il mondo. 

Abbonamento annuo: 500 frs fr.,un nu¬ 
mero: 1 50 frs fr. 


EDIZIONI E.T.P. 

81, rue de h\ Pompe - PAKIS 16^ 
FK.AXeiA 
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- Abbiamo detto di mandarci su rapf>orecchio 
più completo che ci fosse 

(Radio S; Tel. News). 


ATTENZIONE 
ALLE LAMPADE 
FLUORESCENTI 

Attenzione alle lampade fluorescenti! 

Secondci quanto comunica la Florida Power 

Lìght Company in queste lampade è usato 
il berillo metallico, che è estremamente tos¬ 
sico. 

Con la rottura di una lampada questo ele¬ 
mento potrebbe penetrare nel corpo umano 
sia attraverso una ferita, sia attraverso la 
bocca o il naso. 

Ne possono derivare infiammazioni cutanee 
a carattere cronico, guaribil solo ccm un’ope¬ 
razione e dopo mesi di cure. 

Se respirato il berillio può invece essere 
causa di tumori polmonari che condurrebbero 
a quasi sicura morte! 

Oltre alla polvere di berillio le lampade 
fluorescenti contengono anche del mercurio 
il quale, in piccole diluiizioni deU’aria, è for¬ 
temente velenoso. 

Pertanto queste làmpade si maneggeranno' 
con la massima cautela, si eviterà che esse 
possano andare in- m,ano ai bambini, no-n 
si butteranno mai nella pattumiera e sopra¬ 
tutto, in caso di sinistro, si consulterà im¬ 
mediatamente un medico. 


H U li O R 



Servizio attualità della televisione. 

(Radio \&C Tel, News). 





’ 

t. CBQCKgg- f 


" Trovo che la televisione diviene ogni giorno 
più realistica. Non sembra così anche a voi? 

(Radio & Tel. News). 

MCCOJLI AJfHFJrCI 

I iticcoli annunci sono completamente gra¬ 
tuiti, non devono superare le cinque righe e 
devono portare Vìndirizzo drelV inserzionista- 
Ogni richiesta d’inserzione dovrà essere ac¬ 
compagnata dalle generalità complete del ri¬ 
chiedente. 

COIXINS 32 BA mod. 8 uasmettitore 75 
Walt 1.500 Kc. - 15.000 Kc, completo con mi¬ 
crotelefono e tasto, come nuovo vendo 
120.000. Schei-mini, 5 Giornate 1, Milano. 

AVVOLGITRICE lineare usata ma efficiente 
per fili da 0,1 a 1,5 min, cercasi. Indirizzare 
offerte dettagliate a Giusto Alberto, Casella 
Postale 22, Lecce. 
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iMiìicx: pe:r matrris: 

ANCATA 1950 


ALIMENTAZIONE 

S'tabilovoks - Generalità e prova delTefficienza 
Alimentatore- per alta e media tensione 
Alimentazione dei ricevitori portatili 
Alimentatore per alta e media tensione 
Alimentatore regolato ..... 
Alimentatore con controllo di- griglia . 

-Alimentatore per due tensioni . . . 

Alimentatori AAT per televisione 
Alimentatori .4AT per televisione 

ANTENNE 

Antenne sperimentali ..... 
Antenne per aviazione ..... 
Antenne elicoidali ..... 
Antenna elicoidale per la banda delle OC 
Dati e tabelle sulle- antenne direttive . 

L’anteii'na ground - piane .... 

BASSA FREQUENZA E REGISTRAZIONE 
Resa degli amplificatoti -audio 

45 giri al minuto ..... 

Registratori magnetici su filo d’acciaio 

Regolazione del volume sull’altoparlante 

4,5 watt con alta fedeltà .... 

Una nota sui cambiadischi .... 

Cine sonoro ...... 

Semplice espansore di volume .... 

L’intercom più semplice .... 

Circuito d’inserzione di microfono a carbone 
Alcuni mixer ....... 

Un amplificatore per la parola 

15 watt con alta fedeltà . . . 

Magnetofono Castelli mod. 49 . . 

Compressore logaritmico .... 

Intercom automatico ..... 

Preamplificatore ad onda portante 

ELETTROMEDICALI ED ELETTROMUSICALI 

Radar -acustico per ciechi .... 

Sordità, cause e rimedi .... 

Rivelatore elettronico del cancro 

Organo eletlrofonico ..... 

Semplice metronomo elettronico 

Amplificatore per .sordità .... 

Il trautonium ...... 

ELETTRONICA 

-Apparecchio per -scoprire le fessure superficiali dei fili 
Microflash ...... 

Radar; 3 o 10 cm? . 
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Kadio Regia 
Interruttore- acustico 
La macchina pensante . 

Recenti sviluppi del Radar 
Forni Elettronici 
Oralix 21825 
Convertitore elettronico di frequenza 
Rivelatore di radiazioni . 

Fotorelè con valvole a catodo freddo 
Comando di posizione elettronico 
Il portiere elettronico 
Pubblicità animata per la vetrina 
Microscopio elettronico . 

Dispositivo per il controllo della mari 
Relè capacitivo . 

Relè fotoelettrico a ponte 
Teleinterruttore ad onde convogliate 
Gli ultrasuoni al servizio dell’industria 
Telecomando ad onde convogliate 
SEAC, campionessa delle calcolatrici 


de 


gli orologi 


ONDE ULTRACORTE E MICRO-ONDE 

Onde decimetriche ..... 

Onde decimetriche ..... 

Valvole trasmittenti per onde metriche e decimetriche 
Valvole trasmittenti per onde metriche e decimetriche 
Parassiti nella ricezione delle OUC 
CQ 1215 MHz . . . . . 

RICEZIONE 

EQ80, rivelatrice per FM . . . • 

Ricevitore a due cristalli .... 

L’apparecchio radio più semplice 

Piccolo ricevitore monovalvolare 

Oscillazioni di MF . . . . - 

Ricevitore tascabile ..... 

Semplice radiogoniometro .... 

R9-er ....... 

CAV dilazionato per EAF42 .... 

Il classico ricevitore per FM ... 
Ricevitore per le vacanze .... 

Ricevitore supereterodina bivalvolare . 

Convertitore per 10 o 20 metri .... 

La 117N7 nei ricevitori ad alimentazione mista . 
Emerson Radio mod. 569 .... 

Nella vostra tasca c’è posto per... 

Ricevitore monovalvolare per CA 
Emerson Radio mod. 540, 564, 572 
Amplificatore dì MF a selettività variabile . 

Nuovo amplificatore di AF a controreazione selettiva 
Semplice noise Hmiter ..... 

Ricevitore panoramico ..... 

Sintonizzatore FM ad alta fedeltà 

CAV in BF . ■. 

Filtro CW a duo cristalli . 

Ricevitore a doppia conversione per il radiante 

STRUMENTI DI MISURA 

Oscillatore di BF senza valvole 

Dispositivo cerca - ronzio .... 

Dumray antenna ...... 
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Alcune misure particolari sulle valvole 






2 

18 

Analizzatore di distorsioni 





? ? 

2 

26 

Indicatore di sovramodulazione 





. , 

2 

40 

Voltohmetro elettronico , 





5 , 

3 

19 

Beat OsciUator .... 





7 7 

3 

21 

Modulometro per il radiante 





7 7 

3 

32 

VFO campione secondario 





5 7 

4 

18 

Generatore RC 





» 7 

4 

21 

Semplice Q meter 





7 7 

4 

25 

Piccolo Signal tracer 





7 7 

4 

27 

Generatore di onde quadre 





7 7 

5 

12 

Il BC.221 .... 






5 

14 

Multitester .... 





, 

5 

23 

Calibratore a XTAL 





7 7 

5 

42 

Come realizzare un amperometro CA . 





• » 

5 

45 

Nota sui ponti di Wien 





7 7 

5 

47 

Wattmetro per AF 





7 7 

6 

16 

Provalvole per valvole subminialura . 






6 

17 

Oscillografo per il radiante . 





7 7 

6 

34 

Signal Tracer con Voltmetro Elettronico 






7 

11 

Calibratore a cristallo 





■> 7 

7 

23 

Semplice multivibratore per 10 e lOOtì KHz 






8 

18 

Ponte per la misura del rapporto di trasformazione . 




8 

45 

Grid Dip Oscillator 





7 7 

9 

22 

Voltmetro Elettronico per CC, CA e AF 






10 

12 

Ponte per la misura di R,L,C . 






10 

15 

Modubitore per il BC-221 





7 7 

10 

45 

Oscillografo con tubo da due pollici . 






11 

9 

Nuovo generatore RC del National Bureau 

of 

Standards . 



11 

14 

Voltohmetro Elettronico 





7 7 

li 

16 

Provacondensatori . . , 






11 

20 

Indicatore della risonanza ipersensibile 






11 

24 

Generatore modulato 





7 7 

11 

27 

Costruitevi un Antennascopio . 





7 7 

11 

32 

Oscillatore Signal Tracer 





7 7 

12 

9 

Misuratore dello sfasamento 





7 7 

12 

11 

Il Wobbulatore .... 






12 

12 

Oscillografo per l’esame visuale dei filtri 






12 

17 

TECNICA VARIA 








Radioricevitori stampati . 





7 7 

2 

28 

Come si può variare la curva di un reostato 





2 

44 

Il transistor .... 






3 

15 

Calcolo semplificato delle bobìaie 






5 

45 

Sui cristalli di quarzo . 





7 7 

6 

9 

Il transitor come oscillatore 

, 





7 

21 

Il triodo a cristallo © le sue applicazioni 





. 

8 

16 

Soluzione grafica dei problemi relativi airaecordo dei 

ricevitori supereterodina 

8 

21 

L’amplificatore ad onde progressive . 

* 




. 

12 

14 

Il fieldistor, nuovo triodo a cristallo . 





■ 

12 

21 

TELECOMANDO DI MODELLI 








Telecomando su 72 MHz 






3 

23 

RK6I, valvola per telecomando 






4 

26 

Radio controllo .... 






10 

18 

Un telecomando 






11 

22 

TELEVISIONE 








Costruitevi il vostro televisore 






1 

29 

Televione a proiezione . 






1 

33 

Costruitevi il vostro televisore 





, , 

2 

32 
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Standard e formato , . . . 




2 

35 

Applicazioni scientifiche delia televisione 




3 

28 

Il diodo di efficienza . . . . 


,. 


4 

29 

Moderni; ricevitori di televisione 



. , 

5 

26 

Proiezione su grande schermo . 



• ? 

6 

25 

Alimentatori AAT per televisione 



. ^ 

7 

28 

Alimentatori AAT per televisione 



• 9 

8 

29 

Avremo la televisione a colori? 



• 9 

IO 

26 

Televisione industriale su circuito chiuso 




12 

25 

TRASMISSIONE 






Exciter miniatura per i 2iS Me . 
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37 

11 Clapp visto da... .... 




1 

38 

Handie Talkie .... 
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2 

20 

Modulazione di grìglia schermo 
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37 

Trasformate il vostro tx AM in NBFM 




2 

38 

Indicatore di sovramodulazione 




2 

40 

Polarizzazione per il PA 



^ , 

2 

41 

VFO con oscillatore Clapp 




3 

33 

La Supermodulazione .... 




4 

38 

Neutralizzazione delle 813 . . ■ . 




5 

35 

Trasmettitore per il Field Day 




5 

37 

Modulare 1 kW ..... 

• •> 
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39 

Dispositivo di sicurezza e controllo del PA . 
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42 

Modulazione di placca dei tetrodi , 
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43 

Trasmettitore supermodulalo 
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30 

Modulazione a percentuale costante . 




6 

41 

Semplice S meter .... 
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43 

Un VFO di grande stabilità 



. ^ 

7 

35 

NBFM e FSIC. 

■ ■> 
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39 

Stazione portatile per i 40 m CW 
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8 

37 

Innovazioni al circuito Clapp 
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39 

Suraodget, trasmettitore supermodulato 




10 

34 

Supermodulazione e modulazione a percentuale 

costante 
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43 

Standby automatico 



, , 

li 

37 

Modulazione a percentuale costante per l'SlS 
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35 

L’Electro - Bug ..... 

• 


- 
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38 

VALVOLE 






EQ80, rivelatrice per FM 




1 

18 

Nuove subrainiature .... 




3 

17 

Grafico di conversione delle costanti delle valvole 



3 

38 

Condizioni massime per valvole riceventi in trasmissione . 



4 

38 

Diodi a cristallo di germanio e di silicone 
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20 

C-aratteri-stiche delle valvole subminiatura 
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VARIE 






Dischi stroboscopici .... 



T ? 

1 

20 

Capacità parassite .... 



, . 

2 

44 

Facsimile ..... 




2- 

14 

Nuove onde delle stazioni italiane 
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26 

Per collegarsi al telefono 




3 

40 

Interferenze con le lampade fluorescenti 




4 

42 

Elettronica Astrale .... 




6 

47 

Radio-onde e ionosfera .... 
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24 

Nuovi metodi di pesca 



, . 
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29 

Qui Radio Australia .... 
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47 

Il volo del pipistrello .... 




11 

28 
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Svizzera: Melisa - Messaggerie Librarie 
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RIVISTA MENSILE 
DI RADIO, TELEVT 
IONE, ELETTRONICA 


Caro ^ Lettore, 


r 


avrai c&rtaimente notato che non abbiamo trascurato nessuno sforzo per ren¬ 
dere sempre più interessante, più varia, più aggiornata la nostra rivista. 

Abbiamo ampliato le nostre fonti di recensione, abbiamo cercato di trattare 
quegli argomenti che maggiormente ti potevano interessare, abbiamo cercato di 
dare nuovi indirizzi ai tuoi studi ed alle tue esperienze. 

Di pari passo abbiamo migliorata la veste tipografica e la qualità della carta, 
curando maggiormente rimpaginazione. 

I consensi e gli apprezzamenti, talora entusiastici, ci hanno spinto a fare sem¬ 
pre meglio, ma molto ancora ci resta da fare. 

Vorremmo però, caro Lettore, la tua collaborazione a questa nostra fatica. 
E la tua collaborazione tu ce la puoi dare in diversi modi. 

Anzitutto ricordati che gradiamo molto le critiche, e t’invitiamo quindi a 
scriverci liberamente se c’è qualcosa che non ti piace, che vorresti diversamente, 
se hai qualche consiglio da suggerire. 

In secondo luogo cerca di procurarci sempre dei nuovi lettori, propagandando 
la nostra rivista presso i tuoi amici, colleglli, clienti. 

Infine fai in modo di abbonarti. Sarai certo cosi di ricevere la rivista pun¬ 
tualmente, di non perdere nessun numero, e farai anche il tuo interesse perchè 
invece di spendere in un anno L. 2100, ne spenderai solo 2000. Abbonandoti ti 
metti al sicuro da qualuque non improbabile aumento di prezzo della rivista; tieni 
presente che la carta da stampa negli ultimi sei mesi ha subito un aumento del 
60% e che ci sono stati anche altri aumenti nei costi. 

Cerca di procurarci dei nuovi abbonati: se ci procurerai quattro abbonati ti 
sarai guadagnato un abbonamento per te. 

A ]B ]BO IVll X X 

1 anno (12 numeri) L. 2.000 - 6 mesi L. 1050 

PER CINQUE ABBONAMENTI: 

1 anno U. 8000 - 6 mesi L. 4200 
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GENERAL CEMENT MFG. Co 

Rockford, III., U. S. A. 


'ntact ci 


CO«MCT ! 
^frtTAl cu 


ALCUNI PRODOTTI 


Radio Service Cement - Particolarmente indicato per la riparazione e l’incollagg-io di coni 
di altoparlanti, bobine mobili, zoccoli e cappellotti di valvole al vetro, ecc. 

Radio Service Solvent - Solvente universale per il Radio Service Cement e per altri ce¬ 
menti impiegati negli apparecchi Radio. . 

Bakelite Cement - Serve per l’incollaggio di pezzi in bachelite su altri in bachelite o me¬ 
tallici. - 

Q • Dope - Soluzione di pclystirene puro: da usarsi per il fissaggio, impregnazione e iso¬ 
lamento di circuiti ad aita o altissima frequenza di cui non altera minimamente le 
qualità • 

Rubber to metal - Per rincollaggio della gomma di qualunque tipo su oggetti metallici; di 
aita resistenza e piastcltà. 

Liauidope - Vernice impregnante per avvolgimenti, per qualunque frequenza di lavoro. 
Essicazione rapidissima 


QUESTI PRODOTTI VENGONO EORNITI IN BOTTIGLIETTE 

da 2 once (60 gr.) : ■ , 

4 » (120 » ) ■ 

8 » (240 » ) ,'■■■■ -r '. ■ 

oppure in latte da 1 gallone (kg. 4 circa) 


RAPPRESENTANTI ESCLUSIVI 



Soc. r. I. 


MILANO - Piazza 5 Giornale 1 - Tel. 55.671 - 58.07.62 














